﻿e d ! t o r i a l Filozof si… filozofii! Se spune din batrani ca daca tacea… filozof ramanea! Dar, la noi, pentru unii… gura pacatosului adevar graieste! Cugetarea i se potriveste perfect pri-mului si unicului carmaci al treburilor tarii din ultimii sase ani, care este suparat pe toata lumea care-l inconjoara (chiar si pe apropiatii numiti tot de el) apropiati care se pare ca nu-l mai asculta… orbeste. De exemplu, suparare mare pentru ca nimeni, deci nici unsii sai, nu l-a invitat la radio sau la TV la cumpana anilor pentru a se adresa „romanilor lui“ cu eterna urare de „sa traiti bine!“. Pai daca nici ei… atunci…? A trecut de acum primul an al celei de-a doua „domnii“ portocalii si 2011 se anunta unul cu mari dificultati economice si sociale. Se prefigureaza, totusi, un… bine peste 10 – 20 – 50 de ani. Sa vezi atunci trai pe vatrai. Pana atunci nu ne ramane decat sa-l suportam cu fidelitate pe primul „jucator“ al tarii, un maestru in fente si driblinguri cu care a hipnotizat de cateva ori numerosii sai ageamii. Pentru toti acesti „credinciosi“ ai stapa-nului, „conducatorul“ da cu consecventa, pe langa din ce in ce mai putina paine, mult circ! Sugeram sa se instituie de urgenta si sa se daruiasca inimosului sau electorat portocaliu medalia sau ordinul anticomunismului, antimineriadelor, anti-Iliescu, anti, anti, anti… distinctii cu care prostii se vor fali cu tinicheaua pe piept dar cu burta goala. Mai saraci, mai chinuiti, mai rabdatori, dar cu coada sus ca scapa de comunisti, de mineri, de Iliescu, de moguli… Dupa mai bine de un cincinal nimic din suferintele tuturor nu s-a ameliorat, gestul disperat de la sfarsitul lui 2010 al electri-cianului TVR Adrian Sobaru demonstrand posibilitatile din ce in ce mai reduse de supravietuire intr-o tara asa-zis euro-peana. Faptul acesta, vazut si revazut de romani dar si de numerosi telespectatori de pe intregul glob, n-a miscat cu nimic si pe nimeni din conducerea tarii, el ramanand catalogat la „fapt divers“. Adrian Sobaru a recurs la acest gest nu din bravada ci din cauza conditiilor mizere la care sunt supusi numerosi altii ca el. Acest om simplu cu familie si raspun- deri ca atare n-a gustat si mai ales n-ar fi vrut sa guste la nesfarsit din „bunavointa“ celor imbuibati care de Paste si de Craciun si numai in prezenta camerelor de luat vederi (sa-i vada electoratul... de!) impart ternele si vesnicele sacose cu trei mere si doua portocale. in restul anului tacere si mormant pentru cat mai multi. Statul la cozi pentru o ciosvarta, o sarma si o fasole ar trebui sa ocupe un loc central in cartea recordurilor pe mapamond. Ce nu inteleg in ruptul capului vajnicii tembeli portocalii este ca „jucatorul“ se… joaca de-a baba-oarba cu toata lumea si cu soarta tuturor. ªi prostimea tace si crede. Cand vezi turma de oi credincioase care se schimba anual la guvernare dar cu acelasi cioban in frunte, ministri fara opinii, fara raspundere, fara bun simt pen-tru cei care din greu si din putinul pe care il au ii alimenteaza cu salarii din taxe si impozite care, ca numar, au depasit orice inchipuire, iti vine sa-ti iei zilele ca Adrian Sobaru. O patachina blonda si avuta, foarte solicitata pe ecranele TV (nu stiu in ce calitate si pe cine reprezinta) vine si spune ca nu este normal din punct de vedere crestin sa recurgi la suicid. Dar este moral, cucoana, sa accepti la nesfarsit conditiile create de 20 de ani incoace de gasca de „baieti destepti” care sfideaza orice si pe oricine din afara ei cu opulenta neintalnita nicaieri in lume? Atentie la ce s-a intam-plat in Tunisia si Egipt! Ne intrebam la nesfarsit unde sunt banii? Explicatia pentru prosti ca actual-mente consumam mai mult decat produ-cem si ca atare suntem nevoiti sa apelam la credite externe a devenit o gogotita. Consecvent cu „adevarurile“ pe care le rosteste OMUL, la inceputul lui 2011 a spus ca Romania are bani. Atunci de ce ne mai imprumutam? De aici si urma- toarele intrebari. De ce sec or l constructiilor a regresat „spectaculos“ t in uanii portocalii deregland si distrugand ramuri intregi producatoare de bunuri si servicii aducatoare de venituri la buget? De ce nu se creeaza locurile de munca promise pana la saturatie? De ce se cheltuie cu nonsalanta bani pentru „frunze turistice“, pentru tot felul de aniversari cu tenta politica, locuri unde se pes sume enorme? risi Decce nu se finalizeaza niciun dosar de coruptie? Cine sa ma creada in Parlamentul tarii unde destui imembri ai sai sunt incul- pati, infractori, corupti etc? ei f Unde sunt banii bugetului si cum sunt olositi? De ce se finanteaza cu bani grei alian- tele si grupurile parlamentare fidele guver- narii actuale? Pe bulet nul de identitate sau cartea de identitate i toti cetatenii acestei tari sunt romani chiar daca provin din diverse etnii. Atunci de ce iei tu Guve n sau Parlament banii romanilor ca sa dairin plus unui grup de romani mai romani decat romanii? cei Iata deci intrebari la caret nimeni dintre vizati nu raspunde. Pes e 5 milioane de sustinatori portocalii sufera si ei dar tac chitic. Asa ca, asta ati vrut, asta, din pacate, traim cu totii. in rest, un an 2011 mai bun decat 2012. Ciprian Enache ªansa informarii dumneavoastra la zi cu cele mai recente noutati! 1 abonament pe un an – 186 RON Detalii: ultima pagina a revistei R e d a c t i a 013935 – Bucuresti, Sector 1 Str. Horia Macelariu nr. 14-16 Bl. XXI/8, Sc. B, Et. 1, Ap. 15 www.revistaconstructiilor.eu Tel.: 031.405.53.82, 031.405.53.83 Fax: 021.232.14.47 Mobil: 0723.297.922, 0729.938.966, 0730.593.260 E-mail: office@revistaconstructiilor.eu Director Redactor-sef Redactor Tehnoredactor Publicitate Ionel CRISTEA 0722.460.990 Ciprian ENACHE 0722.275.957 Alina ZAVARACHE 0723.338.493 Cezar IACOB 0726.115.426 Elias GAZA 0723.185.170 Colaboratori dr. ing. Felician Eduard Ioan Hann prof. dr. ing. Adrian Radu dr. ing. Victor Popa dr. ing. Maricica Vasilache conf. univ. dr. ing. Gabriela Ecaterina Proca prof. dr. ing. Lucian Mihaescu dr. ing. Aurora Cioc ing. Mihai - Dan Popescu av. Marius Vicentiu Coltuc Marca inregistrata la OSIM Nr. 66161 ISSN 1841-1290 Editor: STAR PRES EDIT SRL Tel.: 021.317.97.88; Fax: 021.224.55.74 Redactia revistei nu raspunde pentru continutul materialului publicitar (text sau imagini). Articolele semnate de colaboratori repre-zinta punctul lor de vedere si, implicit, isi asuma responsabilitatea pentru ele. Temple ale culturii! MAREA REFACERE A ATENEULUI ROMaN (I) (1990 – 2003) Pentru toti romanii, Ateneul este simbolul Bucurestiului. Construita in urma cu 120 de ani, cladirea din inima orasului este sediul de astazi – si parca dintotdeauna – al Filarmonicii „George Enescu”. Am fi putut evoca istoria fantastica a Ateneului Roman rasfoind pagini ingalbenite de vreme si parcurgand un drum – cert interesant – de la trecut catre prezent. Am ales insa o alta cale si aceasta duce de la prezent, prin tre-cut, catre... viitor. Va propunem o calatorie in timp, o aventura in care veti fi condusi de cei ce au lucrat la restaurarea monumentului in anii din urma, mesterii, artistii care, refacand cladirea, acoperisul, decoratiu-nile, interioarele, fresca, orga etc., au ajuns sa o cunoasca atat de bine si in amanunt incat sunt in stare sa vorbeasca parca la nesfarsit, cu stiinta si emotie, despre acest adevarat si unic templu al culturii romane. Le multumim! Cristina Sarbu – jurnalist (din lucrarea „Marea refacere a Ateneului Roman – 1990-2003“) Plecand de la aceasta sinteza clara si la obiect asupra a ceea ce a fost, este si va fi Ateneul Roman pentru Romania si aceasta parte a lumii europene, se cuvine sa amintim entuziasmul, hotararea si profesionalismul specialistilor romani care au salvat la timp naruirea unui edificiu simbol. Cu precadere intre acestia se afla restauratorul principal Aedificia Carpati care, in acelasi timp, a fost si spon-sorul lucrarii la care ne vom referi in paginile Revistei Constructiilor prin deosebita amabilitate a Editurii Anima. Pe locurile ocupate azi de Ateneul Roman si de scuarul din fata acestuia se afla odinioara Livedea Vacarestilor, numita asa dupa sta-panii locului. Aflate, in veacul al XVII-lea si inceputul celui urmator, spre marginea de nord a Bucurestilor, pamanturile apartinusera lui lanache Vacarescu, cel omorat de turci in 1714 la Constantinopol, odata cu Constantin Brancoveanu al carui sfetnic credincios fusese. Societatea „Ateneul Roman“, care inca din noiembrie 1886 isi sta-bilise ca obiectiv construirea unui palat corespunzator rolului cultural pe care si-l asumase, in care sa-si poata desfasura activitatile – conferinte, expozitii, spectacole muzicale etc. –, primeste de la Primarie, in urma sta-ruintelor doctorului Constantin Esarcu, terenul din Gradina Episcopiei para-sit de Societatea Ecvestra, careia i se platesc despagubiri. Nici Societatea „Ateneul Roman” nu o ducea mai bine cu banii, fiind nevoita sa faca cheta publica pentru a completa fondurile. Mare lucru nu s-a strans din mila publica, dar imprejurarea a avut meritul ca ne-a lasat formula „Dati un leu pentru Ateneu!“. Din cauza greutatilor financiare, construirea Ateneului s-a intins pe cateva decenii. Desi inaugurarea oficiala a avut loc la 14 decembrie 1888, cladirea era departe de a fi terminata la acea data, iar in 1889 lipsa fondurilor a provocat oprirea lucrarilor (atunci s-a ajuns la solutia listelor de subscriptie si la zicerea mai sus-amintita). Reluate in 1893, lucrarile vor fi terminate in 1897, iar intre 1924-1928 se face o noua modificare la aripa de nord, dinspre strada Epis-copiei. *** in 1865 un grup de oameni de arta si cultura, entuziasti, din care faceau parte Constantin Esarcu, C.A. Rosetti, V.A. Urechia, Nicolae Kretzulescu si Al. Odobescu, pun bazele Societatii Culturale „Ateneul Roman“. Toti doreau ca viitoarea societate sa-si aiba sediul intr-un „edificiu care va fi inchinat in exclu-sivitate artei si stiintei, deci arhitec-tura va trebui sa corespunda acestei destinatii“. 6 wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2011 Primaria doneaza terenul pe care erau deja turnate fundatiile viitorului manej, edificiu apartinand Societatii Ecvestre Romane. Proiectul pre-vazuse dimensiuni considerabile. Destinatia initiala a terenului se schimba, insa, si se hotaraste ca in locul manejului sa se ridice cladirea Ateneului Roman. Dintre toate proiectele prezen-tate, a fost ales cel al arhitectului francez Albert Galleron, cel care proiectase in Bucuresti Palatul Bancii Nationale (1880-1885). Noul proiect va utiliza fundatiile deja exis-tente. Descriind un cerc, ele vor sta la baza salii de concerte. Albert Galleron va fi asistat de o comisie tehnica formata din arhitecti si ingineri romani: Grigore Cherchez, Al. Orascu, Constantin Baicoianu, Ion Mincu si Ion Socolescu. Membrii acestei comisii aveau studiile facute la Paris si aveau conceptii artistice si tehnice comune cu autorul proiectului. Piatra de temelie fiind pusa la 26 octombrie 1886, constructia poate incepe pe vechile fundatii, rezultand un corp central circular. Au fost doua etape de constructie: prima intre 1886-1889, in care a fost ridicat cor-pul principal si cupola ce-l acopera, iar a doua etapa intre 1893-1897, cand se ridica anexa aflata in spatele Ateneului. Ca sistem constructiv, Ateneul se sprijina pe zidarie portanta de caramida. Cupola are structura me-talica, realizata de firma din Beuchtel, specializata in astfel de constructii. Contractul cu aceasta firma a fost incheiat la 9 februarie 1887. Proiec-tant era I. Schwalbach, cel care a si supervizat montajul, inceput in iunie 1887 si terminat dupa sase luni. Arhitectul francez Albert Galleron recomanda folosirea acestei struc-turi metalice circulare peste tambu-rul de caramida, ca fiind cel mai indicat in aceasta situatie, deoarece: „aceasta osatura constituie un ansamblu foarte solid si indicat in particular tarilor supuse cutremu-relor de pamant“. Astfel, el a fost printre primii proiectanti care a luat in calcul riscul seismic specific zonei 1889, va fi terminata si sala de con-certe, iar orchestra filarmonica diri-jata de Eduard Wachman va sustine primul concert. in anii urmatori au fost finalizate si celelalte lucrari de catre arhitectul Leonida Negrescu: este vorba de cele doua aripi cu doua nivele aflate in stanga si dreapta intrarii principale. Fresca prevazuta inca de la inau-gurare in interiorul salii de concerte, de catre Alexandru Odobescu tre-buia sa fie, in viziunea sa si a lui Constantin Esarcu, „o imagine a specificitatii sufletului romanesc“. Suprafata pictata este de 75 metri lungime si 3 metri inaltime. in 1901, pictorii ªtefan Popescu si Costin Petrescu isi prezinta proiectele, fiind acceptat proiectul celui din urma. Acesta avea in vedere ca fresca sa prezinte 25 de episoade din istoria romanilor, inceputa tarziu, abia in 1933, fresca este inaugurata la 26 mai 1938. De mentionat ca atat fresca, tarii noastre, precum si orasului cat si medalioanele din mozaic ale Bucuresti. Prima etapa a constructiei se ter-mina in noiembrie 1887, urmand ca finisajele interioare si exterioare sa fie finalizate pe parcurs. Alexandru Odobescu marcheaza inaugurarea oficiala din 14 februarie 1888 printr-o conferinta. Dupa un an, la 5 martie wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2011 celor patru domnitori si ale regelui Carol I au fost acoperite in timpul comunismului (fresca cu o draperie pe toata lungimea de 75 metri, iar mozaicurile cu capace rotunde din lemn). Printr-o intamplare fericita, au fost salvate de la distrugere, putand fi admirate si in ziua de azi. continuare in pagina 8 È 7 Æurmare din pagina 7 Ca stil, arhitectura Ateneului Roman este neoclasica, cu orna-mente si detalii specifice sfarsitului de secol XIX francez. Acest stil se intalneste la majoritatea cladirilor reprezentative ale Bucurestiului. Este o perioada puternic influentata de arhitectura franceza, de occiden-talizare, precum si de inflorirea vietii social-economice a Regatului Romaniei. Fatada dinspre vest are ca ele-ment principal porticul cu cele opt coloane ionice. Frontonul triunghiu-lar sprijinit pe acestea aminteste de vechile temple ale antichitatii. La baza frontonului se afla inscriptia „Ateneul Roman“. Cupola, aflata in spatele fronto-nului, este dominanta prin marimea sa, iar prin arhitectura baroca se impune ca element central al con-structiei. inaltimea totala a edificiului este de 41 metri, iar diametrul, de 29,16 metri, inaltimea cupolei fiind de 13 metri. Tamburul este prevazut cu douazeci de ferestre rotunde, fiecare avand cate o lira stilizata ca element decorativ. Partea superioara a cupolei, in punctul ei cel mai inalt, este prevazuta cu un luminator circu-lar cu geamuri mate. Atat cupola, cat si luminatorul sunt executate din tabla de zinc, ca de altfel si ele-mentele decorative de pe ele. Sub cupola, la interior, se afla sala mare de concerte, iar la parter, un hol monumental. Acesta este prevazut cu douasprezece coloane dorice dis-puse circular, avand miezul din metal. Accesul la sala de concerte se face prin patru scari in spirala, impresionante ca marime si ca realizare. Scarile se desfasoara in jurul unui element central realizat din marmura de Carrara. Un element nou si deosebit in realizarea scarilor il constituie palierele-balcoane care duc spre sala de concerte. Holul este dominat de scara de onoare, de asemeni din marmura de Carrara. Scara are doua rampe, una spre stanga, cealalta spre dreapta, care pornesc de la podestul unde, intre doua coloane ionice, se afla bustul com-pozitorului George Enescu, cel care a organizat subscriptia pentru achi-zitionarea unei orgi. Aceasta, con-struita in 1939 si pastrata in intregime pana in zilele noastre, este singura orga de concert de mari dimensiuni construita de renumitul Oscar Walcker. Impresionanta este sala de con-certe, atat prin proportii, cat si prin elementele decorative si realizarea plastica a acestora. Diametrul salii este de 28,5 metri, iar inaltimea libera, de 16 metri. Bolta este bogat ornamentata cu elemente zoo- si antropomorfe, din stucatura poli-croma, realizate conform dorintei lui Alexandru Odobescu. Toate elementele decorative, care creeaza un ambient deosebit, au fost executate din stuc si finisate cu un deosebit simt artistic, in asa fel incat sa se armonizeze cu ansam-blul din care fac parte. Elementul central si cel mai impresionant al salii de concerte este, fara indoiala, fresca realizata de Costin Petrescu. Aceasta incepe si se termina pe cele doua laturi ale scenei, dand senzatia ca imbra-tiseaza toata sala, iar cele o suta douazeci si patru de becuri aflate la partea ei superioara o pun si mai mult in valoare, printr-o iluminare discreta. Din inaltul ei, sala este dominata de un candelabru impunator, cu cele doua sute de becuri ale sale. Constantin Esarcu, sufletul acestui proiect, dorea ca „edificiul destinat artei si stiintei sa fie monumental“; dorinta i s-a implinit si, poate mai mult decat atat, Ateneul Roman a devenit in timp simbolul capitalei si al vietii culturale romanesti. (Continuare in numarul viitor) 8 wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2011 Managementul integrat al deseurilor solide in jud. Arges „inchiderea depozitelor de deseuri si a platformelor de gunoi necontrolate, construirea unui depozit ecologic de deseuri si a unei statii de transfer, sistem de colectare in zonele urbane si rurale in comuna Albota, jud. Arges“ ing. Maria OANCEA Alinierea la standardele UE, in privinta protectiei mediului, a impus construirea de incineratoare sau, in lipsa acestora, amenajarea unor gropi de gunoi (depozite de deseuri) ecologice. Autoritatile din judetul Arges au decis sa elaboreze un proiect in cadrul masurii ISPA „Managementul integrat al deseurilor solide din judetul Arges” pentru finantarea constructiei „inchiderea depozitelor de deseuri de la Albota, Campulung si Mioveni si a platformelor de gunoi necontrolate, construirea noului depozit de gunoi ecologic si a unei statii de transfer la Campulung, sistem de colectare in zonele urbane si rurale ale judetului Arges“. Contractul de lucrari a fost atri-buit, in urma unei licitatii inter-nationale, consortiului format din Hidroconstructia SA Bucuresti (lider) si Iridex Grup Constructii SRL Bucuresti. Lucrarile de executie s-au derulat pe o perioada de 23 de luni, fiind prevazuta si o garantie de 24 de luni. Valoarea totala a investitiei este de 27.003.365,07 Euro. Contributia nerambursabila a Uniunii Europene prin programul ISPA (Instrument Structural pentru Politici de Preade-rare) este de 16.070.650 milioane Euro, diferenta fiind asigurata de la bugetul de stat in conformitate cu OUG nr.135/2007. Contractul a vizat: linchiderea actualului depozit de deseuri de la Albota (relocarea si La festivitatea de deschidere a noului depozit Albota reprofilarea deseurilor din amplasa-mentul vechiului depozit de gunoi: 330.000 mc), acoperirea depozitului de 6,2 ha, sistemul de extragere a gazului (13 puturi de captare biogaz), retea de conducte PEHD 2000 ml, statie de control, instalatie de extra-gere cu incinerator al gazului in exces; ldeschiderea noului depozit ecologic de deseuri Albota, prin realizarea primei celule de depozi-tare cu o capacitate de 750.000 mc, functionabila pe o perioada de 5 ani, care cuprinde: statie de sortare, statie de compost, statie de pre-tratare levigat, statie de ardere gaz de depozit; lExtinderea ariei de utilitati care cuprinde: statie de sortare, pod bas-cula – L= 18 m, 60 tone, drumuri -1.130,59 ml, imprejmuire – 2.200 ml, Vechiul depozit Albota dupa executarea lucrarilor de inchidere cladirea administrativa – arie con-struita 415,12 mp, statie de compost – 7.200 mp, bazin de apa pluviala din aria de compost, statia de sortare care consta in constructia a doua hale: 707 mp si h = 4 m si h = 8,41 m, sistem electric, instalatii sanitare, instalatii termice; linchiderea depozitelor de la Campulung (relocarea si reprofilarea deseurilor din amplasamentul ve-chiului depozit de gunoi: 88.300 mc), acoperirea depozitului de deseuri 4,2 ha, strat de drenaj al gazului, strat suport, strat de geotextil de pro-tectie 68.200 mp, strat drenant pen-tru ape necontaminate, strat de geotextil de filtrare 47.500 mp, strat de nisip/pietris cu continut de argila si strat de pamant vegetal; linchiderea depozitelor de la Mioveni (relocarea si reprofilarea deseurilor din amplasamentul vechiului depozit de gunoi: 8.500 mc), acoperirea depozitului de deseuri 4 ha, stratul de drenaj al gazului, stratul suport, strat de geotextil de protectie 35.000 mp, stratul drenant pentru ape necontaminate, strat de geotex-til de filtrare 40.000 mp, stratul de nisip/pietris cu continut de argila si stratul de pamant vegetal; lconstruirea unei statii de trans-fer la Campulung, care cuprinde si o statie de compost; 10 wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2011 Statie sortare Albota ldesfiintarea depozitelor de la Topoloveni, Rucar si din zonele rurale prin transportul deseurilor la noul depozit de la Albota-Pitesti si reamenajarea terenurilor; lsistemul de colectare a deseu-rilor in zonele rurale Rucar - 26 unitati, Campulung Muscel - 258 unitati, Pitesti - 315 unitati, Mioveni - 176 unitati, Topoloveni - 190 unitati; lcrearea a 4 puncte ecologice de colectare „Puncte verzi de depo-zitare“ (doua pentru Pitesti si cate unul pentru Mioveni, respectiv Cam-pulung). La aceste puncte populatia poate aduce reciclabilele volumi-noase si deseurile periculoase si, astfel, sa ajute in separarea la sursa a materialelor reciclabile si la colec-tarea fara pericol a deseurilor hazard; Bazinul de incendiu inchidere depozit vechi, acces la celula 1 lPentru zonele urbane au fost stabilite 90 de platforme-compost (cate 30 unitati la Campulung, Mioveni si Topoloveni); limplementarea unui sistem de colectare selectiva a deseurilor menajere; lreducerea continutului de deseuri organice prin producerea de compost. La solicitarea Angajatorului -Consiliul Judetean Arges, lucrarile aferente deschiderii noului depozit Albota au fost predate in exploatare in luna mai 2010, intreaga investitie fiind finalizata si receptionata in luna decembrie 2010. La executia acestei investitii com-plexe s-au folosit tehnologii si mate-riale de ultima ora pe plan mondial. Cladirea de personal cu platforma cantarului inchiderea depozitului vechi si celula noua (vedere panoramica) Colectivul de specialisti si munci-tori de la SC Hidroconstructia SA in parteneriat cu SC Iridex Grup Con-structii SRL, coordonati de domnul inginer Ion PRIOTEASA - director sucursala Hidroconstructia Arges, care au executat aceasta investitie au folosit toata experienta acumu-lata de-a lungul anilor pentru a raspunde corespunzator complexi-tatii proiectului si cerintelor de calitate ridicate ale Beneficiarului si Consultantului. impreuna cu dumneavoastra, viitorii nostri parteneri, putem con-strui depozite ecologice de comple-xitate sporita pentru o Romanie mai curata. q Zona de utilitati (vedere panoramica) wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2011 11 Activitate integrata pentru investitii eficiente CAM SERV SRL este o societate comerciala cu capital privat fondata in 1994, avand ca domeniu de activitate constructiile si instalatiile aferente acestora. Sectorul serviciilor este vast, fiind structurat astfel incat sa acopere intreaga plaja de necesitati pentru fiecare firma in parte si sa satisfaca toate cerintele si exigentele. Dupa 17 ani de activitate, la CAM SERV SRL s-au conturat cinci domenii principale de activitate, definite ca centre de profit. CONSTRUCtII – un colectiv de profesionisti care insumeaza toate ramurile acestei activitati: lProiectare – managementul achi-zitiei terenurilor, consiliere urbanistica, arhitectura, structura, instalatii; lExecutie lucrari de constructii civile, industriale si edilitare cu sub-dezvoltari pe fiecare capitol – case, grupuri de case, ansambluri reziden-tiale, hale industriale dedicate (fabrici pentru industria alimentara, show-room, service auto), cladiri de birouri, spatii comerciale; lAntreprenoriat general. INItIATOR ªI FINANtATOR DE INVESTItII – primul parc rezi-dential in zona de sud a Bucurestiului – MAMINA-BERCENI. VaNZaRI DE MATERIALE – desi este o activitate relativ noua a soci-etatii, echipa de agenti bazata pe relatiile si experienta firmei-mama a dezvoltat o miniretea de distributie de materiale pentru constructii, avand in vedere si o capacitate de depozitare (15.000 mp descoperiti si 800 mp acoperiti). in acest sens, departamentul de vanzari a dezvoltat relatii de distribuitor si parteneriat cu firme renumite, pre-cum: Wienerberger (distribuitor), Weber-Batec (distribuitor), Lindab (distribuitor), Bramac (distribuitor), Romstal (partener), Daw Benta (partener). De asemenea, CAM SERV comercializeaza toate tipurile de cherestea si ofera un pachet de servicii pentru fierul beton pentru constructii (indreptare, taiere, fasonare, transport). TaMPLaRIE PVC–ALUMINIU – desfasurata intr-o hala moderna de 600 mp; este un domeniu de activi-tate garantat atat de utilajele de tip U-R-B-A-N, cat si de profilele germane marca REHAU. Anul 2005 a insem-nat o importanta evolutie pentru acest compartiment, o serie de uti-laje nou-achizitionate dubland, practic, capacitatea de productie existenta. 2005 a fost foarte productiv si in ceea ce priveste realizarea de pereti- cortina, trei dintre cele mai impor-tante lucrari fiind hala show-room Kia Motors de pe DN1, show-room-ul Kia Motors de pe bulevardul Aviatorilor din Bucuresti si hala proprie a SC CAM SERV SRL. DISTRIBUtIE COMBUSTIBIL – CAM SERV detine o statie de distributie de combustibil CAMOIL la intersectia dintre ªos. Berceni si ªos. de Centura. Firma are licenta de transport si dis-tributie de combustibili, detinand doua auto-cisterne, fiind astfel distribuitor de produse petroliere pentru mai multe statii de betoane si garaje ale unor importante firme de constructii si dis-tributie din Bucuresti si jud. Ilfov. Pentru dezvoltarea acestor activi-tati si proiecte, societatea multumeste celor mai importanti clienti ai sai: BRD Groupe Société Générale, ROHE Romania, Mit Motors International, Ines Group, Ager Bussines Tech, Ranexim SRL, Vertical Construct, Flyper SRL, Cristalex 94, ROELElectrics, Rolly’s SRL, DOOSAN IMGB Romania, Foria Romania. q CAMSERV – Sediul central & show-room: ªos. Berceni nr. 1270A, Berceni, Jud. Ilfov Tel.: 021.361.29.24, Fax: 021.361.29.26 web: www.camserv.ro, e-mail: office@camserv.ro 12 wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2011 EXCAVAtII & PLATFORME • Excavatii cu evacuare subsoluri si fundatii blocuri, case, hale: parc 10 excavatoare de mare capacitate si 25 de autobasculante DAF - 18 mc • Excavatii speciale (sapaturi sub sprijiniri) • Decopertari • Umpluturi compactate • Platforme balastate DEMOLaRI & EVACUaRI • Demolari mecanizate cu picon si foarfece pentru demolari Excavator Komatsu PC 240 (picon si foarfeca) Excavator Liebherr R 924 (picon si foarfeca) Excavator Liebherr R 902 (picon) • Demolari prin implozie • Evacuare moloz Degradarea constructiilor dr. ing. Felician Eduard Ioan HANN -presedinte de onoare, Comisia Nationala Comportarea in situ a Constructiilor Din pacate, constructiile noastre nu sunt vesnice si indestructibile, ci, din contra, sunt pieritoare si supuse degradarii odata cu trecerea timpului, unele mai incet, altele mai repede, in functie de multe conditii, unele priel-nice, altele adverse existentei lor. Printre cele ce contribuie la reducerea duratei de exploatare si de existenta a constructiilor se numara actiunea agentilor de mediu natural si tehnologic ca si a propriilor neajunsuri create de existenta defectelor induse in procesul de concepere, proiectare, executie si exploatare, iar printre cele benefice prelungirii duratei de serviciu se evidentiaza in primul rand activitatea de mentenanta si de reabilitare, interventii menite a reface aptitudinea pentru exploatare a constructiilor supuse degradarii. Degradarea constructiilor poate fi definita ca pierderea treptata a calitatilor fizice si functionale ce caracterizeaza aptitudinea pentru exploatare a acestora. Procesul de degradare se manifesta, de cele mai multe ori, incepand de la suprafetele de contact ale constructiilor cu mediul inconjurator. in cazul cladirilor, asemenea mani-festari se refera la decolorarea treptata a zugravelilor si vopsitoriilor, la murdarirea acestora, la zgarierea sau cio-birea tencuielilor, la umezirea si patarea suprafetelor, la aparitia eflorescentelor, petelor de rugina, a putregaiului, a urmelor lasate de insectele xilofage etc. in cazul drumurilor moderne, cu imbracaminti asfaltice sau din beton de ciment, asemenea manifestari sunt cele catalogate ca suprafata cu ciupituri, suprafata exsudata, poroasa, slefuita, siroita sau incretita, faiantari, rosturi decolmatate, rosturi cu mastic in exces, suprafata exfoliata etc., iar la pavajele cu piatra naturala, cele precum decol-matarea rosturilor, rotunjirea pavelelor prin uzura, suprafata slefuita s.a. (Este adevarat ca unele dintre aceste mani-festari reprezinta nu procese de degradare in timp, ci defecte induse prin greseli de concepere sau executie.) De remarcat necesitatea intelegerii diferentei intre degradare si defect: prima este consecinta interactiunii con-structiei cu mediul. A doua este consecinta unei greseli umane. in cazul podurilor, manifestarile de suprafata ale inceputului de degradare in ceea ce priveste exteriorul suprastructurii sunt completate cu aspecte legate de infra-structura din zona contactului fluctuant intre apa si materi-alul reazimelor podului, precum eroziunea betonului, ruginirea pieselor din otel, putrezirea lemnului etc. Progresiunea degradarii spre interiorul componentelor constructive poate afecta, cu timpul, siguranta constructiilor implicate prin modificarea relatiilor socotite drept admisibile dintre solicitari si rezistente, astfel incat, in puncte critice, sa apara ruperi de continuitate ale materialelor ce garantau echilibrul static sau dinamic previzionat; este cazul aparitiei fisurarii, premergatoare ruperii, forma cea mai primejdioasa a evolutiei procesului de degradare. Fisurarea constructiilor poate fi determinata de multiple cauze printre care se citeaza tasarea inegala a terenului de fundare, ce produce o redistribuire a solicitarilor in structura de rezistenta, comportamentul diferit al materialelor in structurile compozite sub actiunea variatiilor termice, inghetul-dezghetul apei din porii sau fisurile elementelor constitutive, coroziunea armaturilor din elementele de con-structie insuficient protejate, oboseala materialelor constitu-tive solicitate dinamic in mod frecvent s.a.m.d. 14 Fisurarea constructiilor reprezinta un semnal serios de risc pentru siguranta constructiva/structurala, ducand, in ultima instanta, la prabusirea constructiei in ansamblu sau partial. Viteza de degradare a constructiilor poate fi marita in cazul existentei unor defecte initiale datorate greselilor din fazele de concepere, proiectare, executie sau chiar exploatare a acestora (lipsa continuitatii rezemarii pe verti-cala, pozitionare gresita a armaturii sau calcarea ei in timpul executiei, eliminarea unor componente constructive dupa darea in exploatare s.a.). Toate acestea duc la aparitia unor constructii a caror infatisare frizeaza esteticul, dar si sigu-ranta utilizarii lor, constituind, in ultima instanta, o dovada a neglijentei din partea proprietarilor, dar si a autoritatilor publice obligate sa vegheze la siguranta publica si curate-nia mediului. Oare, poate fi prevenita degradarea constructiilor si pre-lungita durata lor de exploatare, evitandu-se si accidentele posibile ca urmare a acestui proces? Raspunsul este categoric DA! Cea mai eficienta cale in aceasta directie o constituie monitorizarea atenta, perseverenta si competenta a com-portarii in situ a constructiilor, adica urmarirea curenta si speciala a comportarii lor si interventiile de mentenanta (intretinere si reparatii) si de reabilitare (renovare si restruc-turare). Comisia Nationala Comportarea in situ a Construc-tiilor, o asociatie profesionala infiintata in 1994 pe scheletul fostei comisii tehnice din CNIT aparuta in 1984, militeaza de la infiintarea sa pentru recunoasterea activitatii respective prin CAEN si introducerea in COR a trei ocupatii derivate, respectiv de „responsabil cu urmarirea curenta a comportarii in situ a constructiilor“, de „specialist in urmarirea speciala a comportarii in situ a constructiilor“ si de „expert in monito-rizarea comportarii in situ a constructiilor“. De un an de zile asociatia se lupta cu birocratia noastra traditionala in vederea obtinerii calificarii de „asociatie de interes public“ desi este evident ca, dintre toate asociatiile profesionale din constructii, CNCisC este cea mai implicata intr-o asemenea activitate. Autoritatile administrative locale, dar si MDRT, ar trebui sa fie direct interesate in rezolvarea pozitiva a propunerilor CNCisC, avand in vedere conver-genta telurilor noastre, daca, bineinteles, si telul lor este ca tara noastra sa aiba un fond construit existent sanatos si efi-cient economic. in fond si la urma urmei si problema degradarii constructiilor este, in ultima instanta, o problema economico-financiara, care ii priveste pe toti proprietarii de constructii din tara aceasta, fie ei publici sau privati. q wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2011 Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice“ - co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala „INVESTItII PENTRU VIITORUL DUMNEAVOASTRa“ ANUNt BUCUREªTI, 19.01.2011 SC GEOSTUD SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Sangerului, nr. 11, sector 1, cod postal: 014617, deruleaza, incepand cu data de 07.01.2011, proiectul „MODERNIZAREA ªI ACREDITAREA RENAR A LABORATORULUI GEOTEHNIC“, co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, in baza contractului de finantare incheiat cu Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri in calitate de Organism Intermediar pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii. Valoarea totala a proiectului este de 418.388,53 lei, din care asistenta financiara nerambursabila este de 246.110,90 lei. Proiectul se implementeaza in localitatea Bucuresti pe o durata de 24 luni. Obiectivul proiectului este consolidarea si dezvoltarea firmei SC GEOSTUD SRL, prin adoptarea standardelor europene si internationale in domeniul sau de activitate. Detalii suplimentare puteti obtine de la: Nume persoana contact: BARARIU AUREL Functie: DIRECTOR Tel.: 021.220.22.66, Fax: 021.220.22.67, e-mail: barariu@geostud.ro Deteriorari in constructii cauzate de excesul de apa conf. univ. dr. ing. Gabriela Ecaterina PROCA - Universitatea Tehnica Iasi Degradarile cauzate de apa in exces, sub diferitele sale forme de agregare, se constata cu precadere in perioada de exploatare a constructiilor, de cele mai multe ori fiind rezultatul lipsei unui program perma-nent de intretinere curenta si de reparatii. SURSE DE APa ªI DEGRADaRI iN EXPLOATAREA CONSTRUCtIILOR A. Apa sub forma de vapori prezenta in spatii construite este specifica perioadei imediat urma-toare punerii in opera a betoanelor si mortarelor, intretinerii si reparatiilor curente la elementele structurale si nestructurale (inlocuiri sau refacere a elementelor de finisaj). Excesul de vapori poate fi elimi-nat prin aerisirea naturala a spatiilor, pana la uscare, respectiv pana la stabilirea echilibrului higroscopic. in fiecare spatiu construit, apa sub forma de vapori este pe de o parte, rezultatul proceselor metabo-lice si pe de alta parte, al unor pro-cese umede din bai, bucatarii, fiind luata in considerare in calculul higro-termic initial; din punct de vedere constructiv, excesul de umiditate poate fi indepartat prin ventilare naturala sau/si electromecanica. Utilizarea necorespunzatoare a spatiilor de locuit in perioada de iarna (incalzire si ventilare sub para-metrii de confort termic) creeaza premisele cresterii umiditatii relative a aerului interior peste cea recoman-data (55...60%) si conduce, implicit, la aparitia condensului pe suprafata si in interiorul elementelor exterioare de constructie. Un regim de incalzire continuu si o aerisire de minimum doua ore a incaperilor reduce semni-ficativ pericolul aparitiei fenome-nului de condens. Dintre deteriorarile frecvente se enumera distrugerea finisajelor - ten-cuieli (umflare, exfoliere, desprindere partiala de suport) (foto 1), iar la pla-caje, desprindere de stratul suport. Din cercetari proprii am constatat ca, in timpul verii, umiditatea creste peste cea admisibila, in special in perioadele ploioase sau/si canicu-lare, cu precadere in spatii finisate Foto 1: Degradare prin condens a peretelui de la casa scarii la un bloc de locuit cu var lavabil si la care tamplaria exterioara este de tip termopan. Excesul de umiditate poate fi elimi-nat eficient prin folosirea instalatiilor de conditionare a aerului dotate cu functia de dezumidificare. Daca efectul degradarii elemen-telor de finisaj poate fi indepartat re-lativ simplu, efectul umiditatii in exces asupra sanatatii lasa urme importante (reumatism). De remarcat ca elementele de constructie exterioare umbrite de pomi sau constructii invecinate sau orientate defavorabil (N, NV, NE) se usuca mai greu sau mai putin, favorizand aparitia condensului in interiorul acestora. B. Apa in faza lichida - Apa menajera care se infiltreaza de la instalatii defecte aflate pe grosimea peretilor / planseelor dete-rioreaza tencuielile sau placajele afectand, in primul rand, confortul estetic al spatiilor construite. Foto 2: Infiltratie apa dintr-o conducta fisurata dispusa pe grosimea peretelui la o constructie de locuit 16 wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2011 la ultimul nivel (foto 5) si la compro-miterea conditiilor de confort termic. in cazul in care trotuarul lipseste sau este deteriorat partial, cumulat cu inexistenta sau realizarea necorespunzatoare a soclului si a hidroizolatiei dintre infrastructura si suprastructura, apa din teren si cea din precipitatii (ploaie, topirea zapezii) se infiltreaza in peretii con-structiei (foto 6, 7). - Infiltratiile de apa din teren, cumulate cu lipsa unor masuri de indepartare a cauzelor dar si cu efectul atacului microbiologic, deter-mina degradari ample ale ten- Foto 3: Degradari ale tencuielilor si finisajelor exterioare la o cladire monument istoric cuielilor exterioare si ale suportului (foto 4, 5). Ridicarea nivelului panzei freatice, Foto 4: Degradare structura perete exterior din cauza actiunii directe a apei din precipitatii, cumulata cu efectul prelingerii apei din burlanul colector, direct pe suprafata peretelui Foto 5: Degradare placa planseu, urmare a stagnarii apei din precipitatii Infiltratiile sunt rezultatul lipsei intretinerii si reparatiilor curente, precum si a reparatiilor capitale, care presupun inlocuirea retelei inte-rioare de distributie dupa o anumita perioada de exploatare (12 – 15 ani, in functie de materialul din care sunt realizate) (foto 2). - Apa din precipitatii actioneaza direct asupra peretilor exteriori, efec-tul de umezire excesiva fiind maxim la actiunea cumulata ploaie-vant; efectul este amplificat de burlane defecte sau de lungimea insuficienta a acestora (foto 3, 4). Executia incorecta a pantei acoperisurilor terasa cumulata cu efectele unei hidroizolatii distruse sau incorect realizate si al infundarii colectoarelor de apa pluviala, conduc in timp la degradarea planseelor de Foto 6: Deteriorare zidarie soclu prin infiltratii de apa cumulat cu greselile de proiectare, conduc la degradari ample din cate-goria tasarilor diferentiate ale fun-datiilor, care au fost detaliate in articole anterioare ale autoarei. CONCLUZII Degradarile cauzate de actiunea apei sub diversele ei forme asupra constructiilor pot fi anticipate si pre-venite. in mod frecvent, degradarile se produc din cauza efectelor cumulate ale actiunilor in constructii (ploaie-vant), proiectare / utilizare mente-nanta defectuoase etc. BIBLIOGRAFIE 1. PROCA Gabriela, Inspectia si deprecierea constructiilor - curs web; 2. PROCA Gabriela, Articole publicate in colectia Revistei Constructiilor 2004 -2010. q Foto 7: Infiltratii de apa din topirea zapezii in structura peretelui wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2011 17 Injectoforaj Drilling Tools -Comacchio Drilling Hi-Tech NEXTECH Injectoforaj Drilling Tools prezinta in premiera pe piata romaneasca NEXTECH, produs de Comacchio International SA. Acesta este un nou brand al firmei Comacchio Drilling Hi-Tech SA. NEXTECH este rezultatul studiilor si colaborarii dintre expertii italieni si elvetieni in domeniul forajelor. Noua masina de foraj a fost conceputa pentru lucrari speciale in santiere dificile. NEXTECH este o foreza hidraulica pe senile cu centrala integrata, proiectata pentru ancoraje si con-solidari cu bare autoperforante. Complet radiocomandata, usoara si agila, este gandita ca solutie optima pentru situatii de santier difi-cile, dintre cele mai variate. Tehnologia cu bare autoperforante, utilizata de obicei pentru consolidarea maselor de roca in galerii stradale, feroviare si miniere, este utilizata din ce in ce mai des in lucrarile de infrastructura si constructii pentru micropiloti, ancoraje si tiranti provizorii. Ancorajele cu bare autoperforante au urmatoarele avantaje: lforajul si instalatia sunt rapide, deoarece, con-comitent, se poate face si eventuala injectie; lnu exista bare de foraj de recuperat; linstalare analoaga pentru orice tip de teren; lDrill Bits pentru orice tip de teren; lcavitatea barelor permite nu numai pasajul apei sau a aerului in timpul forajului, dar si injectarea cu lapte de ciment; linstalarea usoara in spatii restranse. Prezentata la GEOFLUID Italia, NEXTECH intra pentru prima data pe santier in Elvetia. Din luna noiembrie a anului trecut este disponi-bila si in Romania. Pentru orice informatie va invitam sa ne contactati la e-mail: office@injectoforaj.ro sau la telefoanele: 0723.319.328; 0721.840.654. q Adaptarea la modificarile climatice UMEZIREA EXCESIVa A SUBSOLURILOR VARA prof. dr. ing. Adrian RADU, drd. arh. Codrina PURCARU, conf. dr. ing. Maricica VASILACHE -Universitatea Tehnica, Iasi Problemele de umiditate in cladiri constituie un capitol important al higrotermicii constructiilor, care au fost studiate si sunt prezentate in manualele de referinta /1,2,3/, con-siderand mai ales: lsistemele constructive traditi-onale caracterizate prin masivitatea peretilor cu zidarii din materiale ceramice sau beton celular autocla-vizat si planseelor de beton armat; lconditiile climatice normale din zonele cu clima temperata, unde preocuparea principala a fost pro-tectia impotriva temperaturilor cobo-rate iarna, in restul anului exigentele de igiena si confort fiind satisfacute prin ventilarea naturala a incaperilor, daca se mentin deschise ferestrele, in special noaptea. Modificarile climatice resimtite in ultimul deceniu aduc in actualitate probleme noi, similare cu cele din zonele tropicale umede /4/. Cauzele „incalzirii globale“ pot fi, inca, discu-tate, dar efectele acesteia sunt evi-dente, in special in emisfera nordica si este probabil ca se vor accentua in continuare. Le resimtim puternic in toata tara prin: lvalori extreme ale temperaturii exterioare iarna si vara, care persista perioade lungi; ltemperatura aerului exterior vara (fig. 1), cu mentiunea ca supra-fetele negre expuse la radiatia solara depasesc frecvent 80 0C, iar indicele de temperatura-umezeala (THI) trece zilnic de valoarea 80 con-siderata admisibila; lepisoade neobisnuite de inza-peziri si de ploi abundente cu debite peste 50 l/m2, urmate de inundatii si alunecari de teren catastrofale. Toate acestea au legatura cu umiditatea excesiva de care sufera vara multe incaperi din constructiile civile si mai ales cele situate la sub-sol, demisol sau cele unde func-tioneaza indelung aparate de aer conditionat. Primul semnal apare cand tevile interioare de alimentare cu apa rece devin umede din cauza unui fenomen de condens accen-tuat, desi in incaperi nu exista surse de vapori de apa in functiune (dus, vase care fierb descoperite, rufe puse la uscat etc.). INDICELE DE TEMPERATURa-UMEZEALa THI, LA EXTERIOR Exista mai multi indicatori referi-tori la starea de confort determinata de temperatura si umiditatea aerului in incaperi (fig. 2). THI este un indicator care apare in buletinele meteorologice, pentru a caracteriza climatul, fara ca semnifi-catia lui exacta sa fie cunoscuta de populatie si de constructori. Notat prescurtat THI (Temperature-Humidity Index), denumit uneori indexul de disconfort, exprima efec-tul combinat al temperaturii (in grade Fahrenheit) si al umiditatii relative a aerului (%), vara, in spatii deschise /6/; valoarea lui poate fi calculata cu una din ecuatiile: THI = 0,4 (T + T ) + 15 (1) THI = 0,55 T + 0,2 T +17,5 (2) THI = T – (0,55 – RH) (T – 58) (3) Semnificatia notatiilor, derivate din d w d dp d d engleza, (d - dry, w - wet) este: T - temperatura termometrului cu bulb uscat (0F); d T - temperatura termometrului cu bulb umed (0F); w T - temperatura punctului de roua (0F); dp RH - umiditatea relativa a aerului (%). Corespondenta temperaturilor in 0C si 0F este redata in tabelul 1. Indicatorul THI este foarte sensi- bil in domeniul 70 - 80. Se considera ca aproape jumatate din persoane se simt neconfortabil vara daca THI este egal cu 70. La THI = 79, majori-tatea se simt foarte prost. Indicatorul THI tine seama ca la umiditati relative mari transpiratia corpului uman se evapora greu si din aceasta cauza nu poate contribui destul la racirea lui. Exprimand starea grava de incon-fort, oamenii nu se plang atat de caldura cat de zapuseala sau de naduseala, constatand ca trans-piratia abundenta nu se poate usca. in vara anului 2010, in Romania THI a avut timp indelungat valori peste 80. Tabelul 1: Corespondenta temperaturilor in 0C si 0F Fig. 1: Perioada din luna iulie, caracteristica pentru evolutia temperaturii in vara anului 2010 in zona de est a Romaniei. Indicele THI a avut valori peste 80 Fig. 2: Zona de confort termic in incaperi /5/ 20 wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2011 vap Acest indicator nu considera radi- 27 0C produce senzatia acuta de sufo-atia solara directa care este defavo- rabila si nici viteza vantului care este care si poate provoca dezvoltarea in aer a sporilor de mucegai sau a altor favorabila i si nu se utilizeaza pentru ciuperci nocive sanatatii umane. WeTrebuie stiut ca in 1985 the National fort si in conditiile unei umiditati prea indicele temperaturii aparente HI (Heat simptomele de iritare a cailor respi- spatii inch se (incaperi). Exista, insa, senzatia de discon- ather Service din SUA a adoptat scazute (sub 35%), atunci aparand Index), in locul THI, /7/. Relatia intre temperatura (0F) umi- ratorii din cauza particulelor de praf ditatea relativa (%) si punctul de roua si uscaciunii aerului. De asemenea, la umiditati sub (0F) notat cu DP (Dew-Point) este prezentata in tabelul 2. in general, 45% aerul este incarcat electrostatic daca indicele HI atinge valoarea 90, si poate provoca descarcari electrice se recomanda ca persoanele sa nu mai ales la atingerea obiectelor de stea mult la exterior. in conditiile plastic sau de lana /9/. depasirii valorii HI = 105, oamenii se UMIDITATEA iNCaPERILOR VENTILATE afla in pericol. lLa parter si nivelurile supe- Umiditatea foarte ridicata (peste rioare, mai tot timpul iarna si uneori 85%) in asociere cu temperaturi peste chiar in anotimpurile de tranzitie, Tabelul 2: Valorile indicelui HI (0F) si punctului de roua (0F) la diverse umiditati (%) Tabelul 3: Continutul maxim de vapori de apa al aerului corespunzator anumitor temperaturi wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2011 temperatura medie a aerului din incaperi, ziua si noaptea, este mai ridicata decat la exterior, fiind de 20...22 0C. Vara, temperatura medie din incaperi poate fi, de asemenea, putin mai ridicata decat cea din exte-rior, tinand seama de media pentru 24 ore. Exceptie face cazul cand, din cauza zilelor fierbinti, se folosesc intermitent aparate de aer condi-tionat si aceasta se intampla daca temperatura exterioara este, ziua, de cca. 34 0C - 40 0C iar umiditatea rela-tiva de cca. 80 %. Astfel la interiorul cladirilor se poate mentine o tempe-ratura de 20...24 0C. Se stie ca aerul are umiditati absolute maxime (g ) la m3 de aer care cresc cu tempe-ratura (tabelul 3). Cand se ating aceste umiditati maxime, apar roua, condens si ceata. Considerand aerul exterior la temperatura de 40 0C si umiditatea relativa de 80%, rezulta umiditatea absoluta (continutul de vapori) U = 0,80 x 51,5 = 41,20 g/m3 ae in interior, la 22 0C, umiditatea relativa 100% (adica 19,40 g /m3), nu poate fi depasita. vap Cu fiecare metru cub de aer care patrunde in cladire, vine si un plus de vapori de apa 41,20 - 19,40 = 21,80 g /m3 care este absorbit de elementele apa de constructie si de obiectele din incaperi sau se depune pe supra-fetele cele mai reci (condens). Canti-tatea trebuie inmultita cu volumul de aer ventilat care intra in cladire in intervalul considerat. Rezultatul este considerabil, daca aerul evacuat nu contribuie la eliminarea vaporilor de apa. Se pro-duce, deci, un efect de pompare a vaporilor de apa catre interiorul cladirii si ar fi bine ca, prin utilizarea aparatelor de aer conditionat, tem-peratura interioara sa nu coboare mai mult decat este strict necesar (de regula 5 0C). lin incaperile situate la subsol si la demisol, pamantul este aproape totdeauna umed, apa migrand sub forme variate datorita unei diferente de presiune hidrostatica, prin ascen-siune capilara sau prin difuzia vapo-rilor si osmoza. Astfel exista o tendinta permanenta de umezire a elementelor de constructie aflate in contact cu pamantul. O proiectare judicioasa previne acest efect prin hidroizolatii orizontale si verticale: continuare in pagina 22 È 21 Æurmare din pagina 21 - o folie de polietilena sau o pelicula de bitum impotriva apelor fara presiune si a vaporilor de apa (fig. 3). Un strat filtrant de pietris, dispus sub stratul suport al hidroizo- latiei, este necesar. - hidroizolatii puternice din stra-turi succesive de bitum pe suport textil sau din alte materiale imperme-abile dispuse intre doua straturi de beton armat, impotriva apelor cu presiune (atunci cand nivelul apei subterane depaseste pe cel al hidroizolatiei orizontale) (fig. 4). Problema trebuie solutionata pe baza unui studiu geotehnic din care sa rezulte nivelul maxim al apelor subterane pe amplasament, de unde incepe ascensiunea capilara a apei. Trebuie observat ca aceasta forma de migratie se manifesta la inaltimi cu atat mai mari, cu cat capi-larele sunt mai inguste. Cand nivelul subteran maxim este la cel putin 3 m sub fundatii iar pamantul din sapa-tura este aparent uscat si daca se dispune un strat de pietris care sa intrerupa migratia capilara a apei, aceasta nu inseamna ca se poate renunta la hidroizolatie. Motivul este ca apa sub forma de vapori trece prin stratul de pietris dar si ca baza cladirii este expusa la diverse surse accidentale de apa (terenul nesis-tematizat, defectarea unor conducte, infiltratii cauzate de ploi si de topirea Fig. 3: Detaliu hidroizolatie la demisol pentru situ-atia cand apa subterana este la cel putin 3 m adancime; 1 - pardoseala parchet; 2 - strat suport par-doseala; 3 - placa beton armat; 4 - folie polietilena; 5 - strat de termoizolatie (polistiren extrudat) pozat pe o sapa nearmata; 6 - pietris pentru ruperea capilaritatii; 7 - pamant batut; 8 - fundatie continua de beton armat; 9 - perete exterior portant de beton armat; 10 - strat hidroizolant de vopsea de bitum; 11 - protectie din folie de PVC cu umflaturi; 12 - trotuar de garda cu panta pozat pe strat de pietris; 13 - dop de bitum pentru izo-larea rostului dintre trotuar si cladire; 14 - tub de plastic perforat pentru drenarea apelor din infiltratii zapezii, intretinerea unor plantatii, lipsa trotuarelor si rigolelor cu panta convenabila). Presupunand ca aceste conditii sunt indeplinite, ramane tendinta de umezire vara, cand aerul exterior este foarte cald si umed, iar in incaperile de la subsol si chiar la demisol (orientate defavorabil) apare umezeala din cauza conden-sului pe suprafetele mai reci din subsol sau demisol. Considerand ca temperatura inte-rioara este de 18 0C, (mai coborata decat la etaje) continutul de apa poate fi cel mult de 15,40 g /m3 rezultand un exces de 41,20 - 15,40 = 25,80 g /m3. apa aer apa Aceasta este o cauza de umezire in special ziua si, deci, ferestrele tre-buie sa ramana inchise. Ventilarea naturala sau mecanica poate fi utila pentru uscarea incaperilor doar daca temperatura si umiditatea exte-rioara ar cobori (indice THI sub 80). Un ventilator ar putea fi eficace numai in noptile reci, de regula intre orele 24 - 8. in restul timpului este chiar defavorabil. O masura extrema ar fi chiar incalzirea aerului interior cu cateva grade, mai ales prin sobe avand cos de fum. Se cunosc, de asemenea, sub-stante care absorb vaporii de apa (Feuchtigkeitkiller) si aparate dezu-midificatoare. Acestea din urma pot descarca din aerul umed pana la 50 litri de apa zilnic /8/. Fig. 4: Detaliu hidroizolatie la demisol pentru situ-atia cand apa subterana depaseste nivelul hidroizolatiei orizontale; 1 - pardoseala parchet; 2 - strat suport pardoseala; 3 - placa beton armat; 4 - membrana hidroizolanta din straturi succesive de bitum pe suport textil; 5 - strat de beton slab armat pentru protectia hidroizolatiei impotriva presiunii apei subterane; 6 - strat pietris pentru ruperea capilaritatii; 7 - pamant batut; 8 - fundatie continua de beton armat; 9 - zid exterior portant de beton armat; 10 - membrana hidroizolanta autoadeziva; 11 - trotuar de garda pozat pe strat de pietris; 12 - dop de bitum pentru izolarea rostului dintre trotuar si cladire; 13 - tub de plastic per-forat pentru drenarea apelor din infiltratii; 14 - zid de caramida simpla de 7,5 cm pentru protectia hidroizo-latiei impotriva socurilor mecanice Umiditatea subsolurilor depinde mult de destinatia incaperilor care pot avea surse de vapori (bai, bucatarii, spalatorii, uscatorii, garaje etc.) si de zona climatica de amplasare. La cladirile lipsite de hidroizolatii corespunzatoare, apare igrasia inso-tita de depuneri albicioase de saruri transportate de apa si depuse pe suprafata unde apa se evapora (eflorescente). in astfel de conditii, activitatea de dezumidificare este cu atat mai importanta. Situatia este mai defavorabila atunci cand cladirea are subsol tehnic, care, fiind vizitat doar ocazional, se poate umple cu apa si devine un loc de inmultire a insectelor si altor daunatori. ªi in acest caz o ventilare judicioasa este necesara. CONCLUZII Modificarile climatice determina valori THI peste 80, neobisnuite in Romania. Umiditatea crescuta a incaperilor si mai ales a celor situate la subsol sau la demisol este una din consecintele acestor modificari. in aceste conditii, pe langa proiectarea judicioasa a hidroizolati-ilor clasice, regimul de exploatare trebuie adaptat vara, ventilarea fiind recomandabila numai noaptea, cand la exterior este cu cateva grade mai rece decat in incaperi. REFERINtE 1. NEGOIta, AL., s.a., Con-structii Civile, Ed. Didactica si Peda-gogica, Bucuresti, 1976; 2. RADU, A., VEREª, Al. Con-structii civile, I, Ed. I. P. Iasi, 1985; 3. ANDREICA, H-A., Constructii Civile, UTPRESS, 2009; 4. GIVONI, B., Passive and Low Energy Cooling of Buildings, J. Wiley & Sons, New York, 1994; 5. ARNDT, H., Wärme - und Feuchteschutz in der Praxis, Verlag für Bauwesen, Berlin, 1996; 6. AMERICAN METEOROLOGICAL SOCIETY(AMS), Glossary of Mete-orology, http://amsglossary.allen-press.com, 2010; 7. WIKIPEDIA, Heat index, http://en.wikipedia.org/wiki/heat_index, 2010; 8. BASEMENT DEHUMIDIFIER, Master your Humidity with SaniDry, http://www.totalbasementfinishing.com, 2010; 9. Dirk U. HINDRICHS, Klaus DANIELS - Plusminus 200/400 lati-tude - Sustainable building design in tropical and subtropical regions, Edition Axel Menges, Stuttgart/Lon-don, 2007. q 22 wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2011 ALUPROF SYSTEM ROMaNIA a deschis un nou mare depozit de produse ing. Carmen PASCU – ALUPROF SYSTEM ROMaNIA ... Si a mai trecut un an. Un an plin de amaraciune pentru sectorul de constructii. … Pasim totusi increzatori si cu sperante in noul an 2011. Industria romaneasca a constructiilor, „oropsita“ in ultimii ani, isi cere „dreptul la viata“, iar oamenii mai „usori“ cu 5%, 25% etc. cred ca nu vor mai fi sufocati de grijile si necazurile provocate de diverse „ajustari“ salariale si vom intra in normalul unei societati a secolului 21. Asadar, privim increzatori acest inceput de an, iar planurile de viitor trebuie facute in asa fel incat nazuintele si proiectele noastre sa se transforme in realitate. Trebuie sa intelem ca fiecare dintre noi este dator sa investeasca in propriul viitor. Pornind de la aceste considerente generale condu-cerea companiei Aluprof System Romania a decis sa investeasca in viitor, iar noul depozit de marfa deschis la 1 ianuarie 2011 vine in intampinarea partenerilor nostri cu mai multe produse si mai variate ca sortiment. „Avand un spatiu de depozitare mult mai mare decat precedentul, dispunand de birouri luminoase si conforta-bile, noul depozit pune la dispozitia colaboratorilor nostri atat sistemele clasice, cat si inovatiile din ultimul an. in fiecare an numarul clientilor a crescut, au aparut sis-teme noi din aluminiu, personalul firmei este mai numeros, asa incat era necesar un spatiu mai mare in care sa ne desfasuram activitatea. Decizia de a investi in oameni si spatiu, deci in viitor, pentru a putea fi tot tim-pul aproape de fiecare dintre colaboratorii nostri nu este numai a noastra - Aluprof Romania - ci si a partenerilor nostri din Polonia. Asa incat, in localitatea Opole, ALUPROF SA a deschis o noua hala de productie, depozite si cladiri administrative noi. Investind cateva milioane de euro in spatii mari si moderne, a fost marita capacitatea pentru productie si depozitare cu peste 1/3 fata de cea existenta“, a declarat administratorul companiei, Alexandru BURCEA. 24 wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2011 Proiectantii, impreuna cu personalul din productie, au gandit o diversificare a produselor, realizand sisteme imbunatatite atat pentru usi si ferestre cat si pentru pereti cortina si pentru produsele rezistente la foc/fum, dar si noi componente pentru sistemele de rulouri exte-rioare si porti pentru garaj. Acum, va punem la dispozitie sistemele clasice pentru usi si ferestre, cu sau fara bariera termica: MB-23P, MB-45, MB-59S, MB-60, MB-70, sisteme rezistente la foc/fum de pana la 60 minute, sisteme de fatade: MB-SR50, clasice, semistructurale si structurale, sisteme pentru aplicatii speciale MB-SG50, MB-SR80, MB-SR100, MB-SG60, usi glisante, porti pentru garaj, rulouri exterioare din aluminiu. in showroom-ul depozitului vor fi expuse mostre si ale acestor sisteme dar si sisteme „hi insulation“, MB-60 HI, MB-60-E HI, MB-60-US HI, MB-70 HI, MB-70-US HI, MB SR 50- HI etc. si mostre de rulouri exterioare si paletare de culori in care pot fi disponibile lamelele. Pentru ca acopera o gama foarte variata de lucrari, sunt moderne, au calitate ireprosabila, sistemele din aluminiu furnizate de ALUPROF SYSTEM ROMaNIA asigura imbunatatirea confortului termic si fonic si pot fi utilizate pentru constructia unor obiective simple, dar si pentru cele cu complexitate sporita. Paleta coloristica (toata gama RAL) este acum imbunatatita. Oferim culori in imitatie de lemn, profilele sistemelor putand fi vopsite in peste noua culori imitatie de lemn: visin, stejar auriu, nuc, tec etc. Se primesc comenzi si pentru profile in aluminiu natur, asa incat clientul poate opta sa le vopseasca ulterior in culoarea pe care o doreste. Va asteptam sa ne vizitati in strada Taberei, nr. 1 A, localitatea Popesti-Leordeni, judetul Ilfov (aproape de ªoseaua de Centura). Va dorim un an 2011 plin de proiecte pe care noi va putem ajuta sa le realizati! q wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2011 25 Atentie la sechestrul statului! av. Marius Vicentiu COLTUC - fondator CASA DE AVOCATURa COLTUC De foarte multe ori ati auzit, atunci cand aveati datorii la stat, ca „va punem sechestru pe avere“. Dar, ce inseamna acest lucru? Este motivul pentru care voi incerca sa dezvolt semnificatia sechestrului si care sunt conditiile pentru instituirea lui. Potrivit Ordinului MFP si ANAF 2605/2010, organele de control pot dispune masuri asiguratorii ori de cate ori sunt indicii ca exista peri-colul ca debitorul sa se sustraga, sa-si ascunda ori sa-si risipeasca patrimoniul, periclitand sau ingre- unand, in mod considerabil, colec- carora prejudiciul nu a fost stabilit prin acte administrative fiscale de impu-nere, potrivit Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Garzii Financiare; B) in situatia in care au fost sta-bilite obligatii fiscale cu ocazia actiu- nii de control, prin acte administrative Masurile care pot fi luate lSechestru asigurator pentru bunuri imobile; lSechestru asigurator pentru bunuri mobile, inclusiv titlurile de valoare si bunuri mobile necorporale; lPoprirea asiguratorie asupra sumelor datorate debitorului de catre terti; tarea, in urmatoarele situatii: fiscale de impunere; lPoprirea asiguratorie asupra A) in urma constatarii unor acte si fapte care pot constitui infractiuni de evaziune sau frauda fiscala, in cazul C) in situatia in care urmeaza sa fie stabilite obligatii fiscale cu ocazia actiunii de control prin acte adminis-trative fiscale de impunere; D) Daca sunt indeplinite conditiile disponibilitatilor banesti din conturile bancare. Organul de executare poate dis-pune si duce la indeplinire masurile asiguratorii ori de cate ori sunt indicii ca exista pericolul ca debitorul sa se pentru deschiderea procedurii de sustraga, sa isi ascunda ori sa-si atragere a raspunderii solidare, dupa emiterea deciziei de atragere a raspunderii solidare; E) in cazul in care sunt indepli-nite conditiile pentru deschiderea procedurii de atragere a raspunderii solidare, inainte de emiterea deciziei de atragere a raspunderii solidare. Organele de control la care face referire ordinul sunt nu numai Garda Financiara, ci si Directia Generala de Coordonare si Inspectie Fiscala, risipeasca patrimoniul, periclitand sau ingreunand, in mod considerabil, colectarea, in urmatoarele situatii: A) inainte de existenta posibilitatii legale de aplicare a masurilor executorii; B) in cazul in care creantele fis-cale sunt individualizate si inregis-trate in evidenta fiscala si fac obiectul unor inlesniri la plata, potrivit legii; C) Dupa emiterea deciziei de atragere a raspunderii solidare; D) Daca sunt indeplinite conditiile pentru deschiderea procedurii de atragere a raspunderii solidare, Autoritatea Nationala a Vamilor, inainte de emiterea deciziei de Directiile Generale ale Finantelor Publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, organele fis-cale teritoriale subordonate acestora si Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili. atragere a raspunderii solidare. Organul de control si, respectiv, organul de executare nu va dispune masuri asiguratorii pentru debitorii aflati in insolventa sau atunci cand contribuabilul nu detine active patri- moniale urmaribile. 26 wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2011 SURSE DE INFORMAtII DESPRE PATRIMONIUL DEBITORULUI in timpul derularii controlului/ antrenarii raspunderii solidare sau in fazele premergatoare acestor activi-tati (analiza, documentare, informare), daca nu sunt detinute suficiente informatii, organul de control/organul de executare, pentru stabilirea si instituirea masurilor asiguratorii, va desfasura, dupa caz, urmatoarele activitati de documentare si pregatire: A) Identificarea conturilor de disponibilitati si a depozitelor ban-care ale debitorului/persoanelor la care s-a atras sau urmeaza sa se atraga raspunderea solidara, dupa caz, precum si a unitatilor bancare care le administreaza, evidentiate in informatice clienti-banci detinute de Agentia Nationala de Administrare Fiscala si utilizate de unitatile subor-donate; B) Identificarea, in declaratiile informative si/sau evidenta contabila, a sumelor datorate debitorului/per-soanelor la care s-a atras sau urmeaza sa se atraga raspunderea solidara de catre terti; C) Identificarea bunurilor propri-etate a debitorului/persoanelor la care s-a atras sau urmeaza sa se atraga raspunderea solidara si a locatiilor unde acestea se gasesc. in cazurile in care se impune, organul de control/organul de exe-cutare poate solicita informatii despre patrimoniul debitorului si de Imobiliara, oficiile si birourile teritori-ale ale acesteia; unitati administra-tiv-teritoriale, in cadrul carora sunt organizate directii / compartimente / structuri de impozite si taxe locale, Directia Regim Permise de Condu-cere si inmatriculare a Vehiculelor; Oficiul National al Registrului Comer-tului; Depozitarul Central autorizat de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, cu privire la actiunile cotate pe piata bursiera detinute de catre debitor/persoanele la care s-a atras sau urmeaza sa se atraga raspunderea solidara la societati comerciale; orice alte institutii care detin informatii cu privire la bunurile si veniturile debitorului/persoanelor documentele contabile ale acestora, la alte institutii precum: Agentia la care s-a atras sau urmeaza sa se precum si consultarea aplicatiei Nationala de Cadastru si Publicitate atraga raspunderea solidara. q SIGURANtA iN EXPLOATARE A COªURILOR DE FUM, CONDItIE PREALABILa PENTRU EFICIENtA ENERGETICa ing. Laszlo SCHRECK, director tehnic SCHIEDEL Evolutia tehnicii de incalzire in directia utilizarii judicioase a diferitelor tipuri de combustibili a condus la aparitia surselor de caldura cu randament energetic superior, avand drept consecinta ridicarea gradului de confort termic, concomitent cu reducerea cheltuielilor efectuate in acest scop. Cosurile de fum sunt o componenta a instalatiei de incalzire, cu rol determinant in functionarea la capacitate si in deplina siguranta a aparatelor termice. ing. Laszlo SCHRECK, director tehnic SCHIEDEL EVACUAREA GAZELOR DE ARDERE Instalatiile de colectare si eva- cuare a gazelor de ardere sunt sub-ansamble de constructii, sau chiar constructii, complexe prin procesele termice si gazodinamice care le caracterizeaza. Ele sunt supuse la solicitari interioare de natura fizica si chimica (temperaturi ridicate ale gazelor arse, socuri termice cauzate de aprinderea accidentala a funin-ginei, actiunea coroziva a conden-satului acid) precum si la actiuni exterioare climatice (de exemplu inghet-dezghet) sau mecanice/ dinamice (vant, seism), si ca atare trebuie sa corespunda unor cerinte severe de functionalitate si durabili-tate. Aceste cerinte pot fi indeplinite doar printr-o conceptie tehnica adecvata si prin folosirea unor mate-riale cu specificatii tehnice cores-punzatoare. SITUAtIA REGLEMENTaRILOR DE SPECIALITATE in ceea ce priveste cadrul legis-lativ privind proiectarea si executia cosurilor de fum, constatam ca in reglementarile tehnice existente cosurile de fum pentru constructiile civile sunt tratate succint, sub forma unor capitole, in care se prezinta, in majoritatea cazurilor, numai principii sau conditii generale de realizare a acestora. Unele aspecte importante, pre-cum inaltimea minima a cosurilor deasupra nivelului acoperisurilor, si inaltimea activa minima, distanta minima fata de elementele combus-tibile ale constructiilor, conditii de evacuare a condensatului, nu sunt tratate unitar sau deloc. De aseme-nea, aceste reglementari sunt de-pasite ori incomplete, avand in vedere solutiile tehnice / constructive actuale de evacuare a gazelor de ardere. Trebuie mentionat, insa, ca in cazul cosurilor de fum industriale exista Codul de cerinte privind proiectarea, executia, urmarirea comportarii, repararea si consolidarea cosurilor de fum industriale din beton armat, indicativ NP 108-04. Prevederile standardelor europene armonizate se aplica pe baza de voluntariat, exceptandu-se standar-dele de produs, care au devenit obligatorii ca urmare a efectelor H.G. Nr. 622/2004. Din documentatiile tehnice de executie a constructiilor, caietele de sarcini privind cosurile de fum in multe cazuri lipsesc sau nu sunt sufi-cient de detaliate/contin trimiteri la reglementari abrogate/inlocuite. Drept urmare, numarul cosurilor de fum concepute/executate gresit, folosindu-se materiale inadecvate domeniului, este insemnat. Consecintele situatiei descrise se reflecta in numarul mare de cosuri de fum deteriorate dupa o perioada scurta de functionare (1 - 2 ani) si in incendiile cauzate de cosuri defecte (peste 1.500 anual). in concluzie, in vederea asigu-rarii unui document de baza privind proiectarea si executia solutiilor de evacuare a gazelor de ardere, care sa satisfaca toate cerintele impuse in domeniu, este necesara elabo-rarea unui normativ national pentru cosurile de fum pentru constructiile civile si aplicatii similare. De asemenea, este necesara stabilirea unei proceduri rapide de informare intre organismele intere-sate pentru semnalarea neconfor-mitatilor si evenimentelor din piata de profil, concomitent cu intensifi-carea actiunilor de control. q 28 wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2011 Aspecte ale utilizarii biomasei la cazanele pentru incalzire prof. dr. ing. Lucian MIHaESCU, conf. dr. ing. Manuela Elena GEORGESCU, conf. dr. ing. Malina PRISECARU, s.l. dr. ing. Elena POP - Universitatea Politehnica Bucuresti Se spune, pe drept cuvant, ca „nevoia te obliga sa te adaptezi“. in cazul nostru te adaptezi gasind solutii, tehnici si tehnologii pentru a restrange sau inlocui resursele energetice din ce in ce mai secatuite si, deci, mai scumpe. in toate sectoarele economice se depun, de ani de zile, tot mai multe eforturi pentru a asigura functio-nalitatea si eficienta activitatii unitatilor industriale, comerciale, administrative, culturale etc., atat in mediul urban cat, mai ales, in cel rural unde, prin programe cu sprijin financiar european, se prevad obiec-tive pe termen scurt, mediu si lung de modernizare. Din acest punct de vedere, asigurarea energiei termice si electrice ocupa un loc fruntas pentru ca de energie este nevoie in orice domeniu de activitate. Pe aceasta linie au aparut, pe langa combustibilii traditionali (titei, gaze, carbuni), altii cu proprietati aproape similare dar de alte origini. Un exemplu recent il reprezinta folosirea, in acest scop, a biomasei. Desigur, sunt inca foarte putine centrale termice care folosesc biomasa, dar sunt semnale ca lucrurile s-ar putea extinde. Acolo unde biomasa a devenit materie prima pentru obtinerea energiei, au aparut si unele probleme la utilajele specifice acestui proces tehnologic. Specialistii din invatamantul universitar de profil sugereaza si modalitatile de inlaturare a acestor defectiuni. Unele dintre ele se refera la cazanele pentru incalzire care folosesc biomasa lemnoasa si agricola. in cele ce urmeaza prezentam cateva aspecte legate de functionarea cazanelor, probleme care apar la arderea biomasei lemnoase si agricole. Depunerile de reziduuri solide in focar si pe schimba- Anduranta sau aspectele legate de scoaterea din toarele de caldura blocheaza canalele de gaze de ardere, functiune, totala sau partiala, a unui cazan, ca urmare a reducand sarcina instalatiei si impunand o curatare caracteristicilor defavorabile ale combustibilului, capata o perFenomenul de zgurificare si temperaturile caracteristice deosebita importanta la utilizarea biomasei. iodica. De multe ori, oprirea, numai si pentru curatare (focar si schimbatoare de caldura convective), creeaza mari probleme detinatorilor de cazane. ale cenusii trebuie, de asemenea, luate in considerare. Coroziunea metalului sub influenta HCl, ca si poluarea mediului, reprezinta o alta problema importanta. Coroziunea, la temperaturi inalte, a suprafetelor de schimb de caldura, datorata componentelor corozive for-mate in procesul de ardere al biomasei, este un fenomen ce nu poate fi evitat. Cea mai importanta limitare a utilizarii biomasei in scopuri energetice o repre-zinta coroziunea suprafetelor de schimb de caldura, care produce deteriorari grave ale acestora si pierderi ridicate de metal (prin efectul HCl). Coroziunea la temperaturi inalte a suprafetelor de schimb de caldura devine o prioritate, in conditiile arderii biomasei cu continut ridicat de metale alcaline si clor, deoarece clorurile alca-line formate se depun pe suprafetele de schimb de caldura pe care le deteri- Fig. 1: Variatia randamentului cu puterea termica a cazanului oreaza. Murdarirea schimbatoarelor de continuare in pagina 30 È wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2011 29 Æurmare din pagina 29 caldura convective este in stransa legatura cu continutul de umiditate al biomasei. Uscarea acesteia, eventual fortata, ca in cazul peletelor, reduce considerabil acest fenomen. in figura 1, se prezinta o sinteza a datelor privind randamentul cazanelor care utilizeaza diferite categorii de biomasa, in functie de puterea lor termica (sarcina termica). COROZIUNEA DE iNALTa TEMPERATURa ªI ZGURIFICAREA Coroziunea indusa de clor, la temperaturi inalte, apare indiferent de tipul de focar si conditiile de ardere, atat in zona focarului (zona de amplasare a vaporiza-torului), cat si in zona supraincalzitoarelor convective (la temperaturi ale aburului peste 350 0C). Clorul este pulverizat in biomasa lemnoasa, dar in special in paiele culturilor de grau. Coroziunea indusa de clor in zona focarului apare atunci cand stratul de oxid de metal are aderenta scazuta si cand exista concentrari de clorura. in procesul de ardere al biomasei, fenomenele de coroziune la temperatura inalta sunt caracterizate ca o „oxidare activa“ in care evaporarea clorurilor metalice si trecerea lor la oxizii de la interfata metal/oxizi sunt responsabile pentru cresterea rapida, dar neprotectoare a stratului de oxid. Astfel, pe suprafetele metalice se formeaza un oxid gros, poros, cu aderenta scazuta, care determina o pierdere mult mai mare de material metalic decat in cazul unui oxid cu proprietati protectoare (pasive), conform reactiei: Fe(s) + Cl2(g) = FeCl2(s,g) Datorita presiunii relativ ridicate a vaporilor de FeCl2 si in functie de temperatura si concentratii, diclorura de fier se va evapora partial si va difuza prin crusta incon-juratoare. La fel, datorita presiunii partiale ridicate a oxi-genului, diclorura de fier va reactiona cu oxigenul si oxizii de fier conform reactiilor de mai jos: 3FeCl2+2O2 = Fe3O4+3Cl2 2FeCl2+1,5O2 = Fe2O3+2Cl2 FeCl2 + O2 + Fe3O4 = 2Fe2O3+Cl2 Clorul degajat poate reactiona, din nou, cu metalul pur. in acest fel, clorul are rol de catalizator, prin trans-portul fierului de la peretele tevii si prin realizarea unei coroziuni severe. Se mai observa coroziunea suprafetelor de schimb de caldura, care se dezvolta sub depunerile de cenusa formate pe tevi. Depunerile initiale se formeaza din cauza fortelor termoforetice cauzate de gradientul mare de temperatura intre gazele fierbinti si peretele tevilor de cazan, cu efect dominant asupra particulelor foarte mici (sub 1mm), formate prin procesele de nucleatie, conden-sare, reactii chimice si aglomerare. 30 in cazul acestor mecanisme, concentratiile cele mai mari de K, Cl, S, vaporizate si ulterior condensate, se regasesc in particulele cele mai mici. Masuratorile particulelor de cenusa rezultate din com-bustia biomasei confirma cele de mai sus si releva cresterea concentratiilor particulelor de K, Cl si S avand dimensiuni reduse. Pe de alta parte, elementele persis-tente, precum siliciu si calciu, domina particulele de dimensiuni mari. Daca se atinge echilibrul chimic in gazele rezultate, la temperaturi inalte (>900 0C), se poate constata ca, initial, potasiul exista sub forma KCl(g) la arderea paielor si sub forma KOH(g) la arderea lemnului, in timp ce sul-ful si excesul de clor este prezent sub forma SO2(g) si respectiv HCl(g). La arderea paielor se formeaza HCL si la temperaturi mai scazute ale gazelor de ardere, com-parativ cu deseurile lemnoase. in privinta degajarii metalelor alcaline la arderea bio-masei se poate concluziona ca: lpentru combustibilul lemnos, cu continut relativ scazut de metale alcaline si clor, alcaliile sunt primele care se degaja prin vaporizare sau descompunerea sul-fatului alcalin; lpentru combustibilii cu continut ridicat de metale alcaline si clor, precum paiele de cereale, clorurile de alcalii sunt primele care se degaja; lpentru combustibilii cu continut inalt de alcalii si continut scazut de clor, alcaliile se degaja sub forma de hidroxid de alcalii. Depunerile din focarul cazanelor cuprind resturi ale procesului de formare lichida a zgurii (zgurificare), care obtureaza canalele de acces ale aerului si reduc sarcina. Aceste depuneri se acumuleaza si trebuie inde-partate. Frecventa cu care se face curatarea depinde de cresterea in timp a depunerilor, care poate fi estimata cunoscand valorile temperaturilor caracteristice ale cenusii. Se recomanda utilizarea suflatoarelor de funingine pentru instalatiile mari, pentru depunerile fri-abile sau indepartarea prin curatare manuala a aces-tora, in perioadele de oprire ale instalatiei, pentru depunerile aderente. Trebuie determinata, deci, viteza de crestere a depunerilor si timpul de functionare intre doua opriri. in cazul cazanelor pentru deseuri lemnoase este specifica arderea in strat, caz in care aerul trebuie sa invinga rezistenta hidraulica a gratarului si a stratului de combustibil si, printr-o distributie judicioasa, sa ajunga in apropierea fiecarei particule de combustibil. Cu cat dimensiunile lemnului sunt mai mari, cu atat procesul de ardere este mai indelungat. La rumegus praf arderea wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2011 este rapida. Ca urmare, astazi, pentru instalatiile de puteri medii se recomanda tehnologia arderii in suspen-sie, similara arderii pulverizate a carbunelui. Rumegusul aglomerat, sub forma de brichete sau pelete, se utilizeaza cu succes in instalatii special concepute. Aglomerarea sau densificarea conduce la cresterea densitatii si, deci, la realizarea unor incarcari termice ridicate ale volumului focarului si cresterea puterii instalate. Pe parcursul iernii anului 2007/ 2008, pentru o cen-trala de 32 KW care a utilizat lemn, anduranta a fost de 45 de zile, perioada in care s-au format depuneri ade-rente in zona finala a schimbatoarelor de caldura si in zona de racord cu cosul. O alta centrala de 80 KW supusa testarilor, care a functionat cu rumegus, a necesitat opriri saptamanale de circa 6 ore pentru racire si curatarea mecanica, colec-tandu-se circa 2,2 Kg - 2,4 Kg depunere si cenusa. Rumegusul utilizat a fost depozitat acoperit, calitatea lui fiind permanent controlata. O rezolvare propusa astazi pentru evitarea unor asemenea aspecte negative, consta in folosirea unor combustibili tratati adecvat. in cazul utilizarii peletelor, umiditatea variaza intre 8% - 12%, iar cantitatea de cenusa rezultata este sub 0,5%. Problemele mentionate se reduc sensibil, atat mur-darirea cat si zgurificarea, dar pretul peletelor, de 0,9 Lei/Kg - 1 Leu/kg, conduce la un cost prea ridicat pentru energie, peste cazul utilizarii gazului natural. Cercetari recente pe un cazan de 70 KW care foloseste brichete de paie de grau, au aratat ca nece-sara, pentru evitarea zgurificarii, mentinerea la finele focarului a unei temperaturi sub 800 0C (totul trebuie corelat cu reducerea la maximum a emisiei de CO), fie prin utilizarea barelor racite de gratar, fie prin montarea gratarului in interiorul unei cutii racite cu apa, solutie care apropie constructia de focarele ecranate. CONCLUZII Cazanele care utilizeaza biomasa sunt tot mai cautate. Cei ce fac investitii in acest domeniu vor trebui sa cunoasca insa si aspectele negative ale utilizarii bioma-sei. Ca urmare, in lucrare se prezinta anduranta, notiuni de exploatare si curatare, si chiar necesitatea cazanelor de rezerva. Alte detalii puteti obtine de la autori. BIBLIOGRAFIE [1] JENKIS, BM, s.a. - Biomass and Bioenergy, 1996, 10:243-260; [2] GEORGESCU, M.E., MIHaESCU, L., s.a. - Valorificarea energetica a unor categorii de deseuri in cazane mici, Ed. Perfect, 2008; [3] PRISECARU, M., MIHaESCU, L., s.a. - Con-structia si exploatarea cazanelor de abur si apa fierbinte, Ed. Politehnica Press, 2009. q Procesarea armaturilor din otel beton cu echipamente specializate in centre de transformare dr. ing. Aurora CIOC - ICECON SA Bucuresti ing. Vasile MORARU - Constam Metal SA Buzau Primul episod legat de fasonarea industrializata se regaseste in Germania in anul 1915, in timpul primului razboi mondial. in Italia, intre anii 1960 - 1970, firma „Antonelli” din Padova produce, pentru prima data, bare din otel beton fasonat. incepand cu anii ’80 in intreaga peninsula fasonarea s-a extins pe fondul dezvoltarii spectaculoase din constructii [1]. Germania si Italia au devenit lideri in productia de echipamente destinate fasonarii otelului beton. Ca o recunoastere a prioritatilor germane in domeniu, dr. ing. RUSSWURM (directorul Institutului de Otel Beton din Germania) a condus si comisia insarcinata la nivel european cu armonizarea normelor de otel beton finalizata prin standardul EN 10080. Propunerile actualului presedinte al comitetului tehnic ECSISS TC 104 WG 1.1, dr. ing. Jörg MOERSCH, referitoare la produsele mentionate in EN 10080, au fost formulate in 27 ianuarie 2010, la ultima intrunire in vederea revizuirii cerintelor din Mandatul European M/115:26.05.2009. in Romania, introducerea acestor echipamente de fasonare a inceput masiv dupa anii 2000, in special dupa 2004, pe fondul cresterii activitatii din constructii. Astazi, cel putin 70% din consumul anual de otel beton se realizeaza in centre de prelucrare. La sfarsitul anului 2005 se aproba Reglementarea tehnica „Specificatie tehnica privind produse din otel utilizate ca armaturi: cerinte si criterii de performanta”, indicativ ST 009-05, in prezent in proces de revizuire de catre ICECON S.A. - Bucuresti. in iunie 2006 „Asociatia de Standardizare din Romania“ (ASRO) elaboreaza versiunea romaneasca a standardului european EN 10080, versiune care primeste indicativul SR EN 10080. Cele doua documente (specificatia tehnica si standardul european armonizat cu caracter de standard de produs) trebuie studiate impreuna pentru a putea defini complet otelurile pentru armaturi. Chiar daca la nivelul Comisiei Europene standardul EN 10080 a fost retras pentru moment din lista standardelor armonizate, in tari ca Anglia, Franta, Germania, Grecia, Bulgaria etc., standardele nationale de otel beton s-au modificat avand la baza prevederile din EN 10080. NOtIUNEA DE PRELUCRaTOR, CONFORM ST 009-05 Prelucratorul este definit ca fiind un agent economic (centru de trans-formare) cu activitate de constructii care detine un ansamblu de echipa-mente de productie in afara pro-ducatorului de otel sau santierului, care primeste de la producatorul de otel elemente de baza (colaci, bare sau plase sudate) si confectioneaza elemente pentru armare structurala, elemente ce pot fi folosite direct in lucrari de beton armat (fasonate, carcase pentru armarea pilotilor). in prezent, in Romania, pentru armaturi fasonate din otel beton, nu exista standard de referinta. Conditii minime obligatorii pentru prelucrator: a) Cerinte specifice de dotare cu echipamente tehnologice spe-cializate 32 Prelucratorul sa dispuna de echipamente de productie specia-lizate, destinate scopului, denumite, in continuare, echipamente tehno-logice pentru urmatoarele categorii de lucrari: lprelucrare otel beton din bare; lprelucrare otel beton din colaci; lpreasamblare; lfabricare carcase pentru arma-rea pilotilor; ltaiere si indoire plase sudate etc. Echipamentele tehnologice vor fi verificate din punctul de vedere al performantelor si al capabilitatii tehnice de a executa lucrarile de procesare a otelului beton la nivelul de calitate impus prin documentele de referinta (specificatii tehnice etc.). Verificarea tehnica, evaluarea capacitatii de procesare precisa, sta-bila si uniforma, se realizeaza in regim de inspectie tehnica de catre organisme de inspectie de „terta parte“, acreditate in domeniul de speciali-tate al echipamentelor tehnologice. Procesul tehnologic sa dispuna de un program de mentenanta si sa demonstreze ca respecta realizarea etapelor specifice, astfel incat per-formanta de functionare si de proce-sare se pastreaza la valorile initiale, chiar si dupa efectuarea operatiilor de mentenanta. Procesarea tehnologica cu echi-pamente specializate este permisa numai in conditiile evaluarii procesului tehnologic, a capacitatii de proce-sare si a existentei unui Raport de inspectie emis de catre un organism de inspectie de tip A, care furnizeaza servicii de „terta parte“, specializat si acreditat conform SR EN ISO / CEI 17020:2005. continuare in pagina 34 È wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2011 Æurmare din pagina 32 Inspectia tehnica de „terta parte“ este procesul de analiza si evaluare care atesta conformitatea cu cerin-tele specifice sau generale - deseori complexe sau critice - ale echipa-mentelor tehnologice in functionare, unicat, de serie mica, mijlocie, de serie limitata, sau cu destinatii pre-cise, pentru a se demonstra capabi-litatea acestora de a efectua lucrari de calitate specifice domeniului lor de utilizare, in conditiile asigurarii securitatii muncii si a mediului, precum si stabilite de urmatoarele directive: lDirectiva 2006/42/EC Masini; lDirectiva 2004/108/EC Compati- bilitate Electromagnetica; lDirectiva 2006/95/EC (ex-73/ 23/EEC) Directiva de joasa tensiune; lDirectiva 2000/14/EC Emisiilor de zgomot in mediu de catre echipa-mentele utilizate in exterior. Inspectia se face la utilizatorul echipamentului tehnologic, la pune-rea in functiune a echipamentelor si periodic, la un interval de 2 ani. Aceasta activitate de inspectie se finalizeaza cu un Raport de inspectie care atesta ca prevederile privind verificarea conformitatii echipamen-telor tehnologice in raport cu cerin-tele din procedura tehnica de inspectie, insusita de solicitant, sunt in totalitate sau partial indeplinite (conform PCC 013- 2000). in functie de rezultatele inspectiei se stabileste domeniul de utilizare in constructii al echipamentului tehnologic. b) Cerinte specifice pentru per-sonal Sa dispuna de personal operator instruit pentru deservirea echipa-mentelor de productie. Sa dispuna de sudori calificati (numai in cazul procesarii armatu-rilor care implica sudarea). Sa dispuna de personal calificat pentru sistemul intern al calitatii. c) Cerinte pentru asigurarea managementului calitatii Sa dispuna de un sistem de man-agement al calitatii conform SR EN ISO 9001:2008, certificat de un organism acreditat. Sa dispuna de un laborator pro-priu pentru incercari sau contract cu un laborator acreditat. Sa fie identificabil printr-o marca proprie aplicata pe etichetele de pro-duse (armaturilor procesate). Sa lucreze cu produse din otel care provin din U.E. sau din afara U.E. cu certificate de conformitate. 34 SCHEMA ACTIVITatILOR corp de indreptare (cu role sau DE PRELUCRARE iNTR-UN CENTRU cadru rotitor) pe saptamana pentru DE PROCESAT ARMaTURI 2 diametre prelucrate, astfel incat, in Cerintele pentru activitatile de 6 luni, toate diametrele prelucrate sa prelucrare sunt prezentate in conti- fie testate; rezultatele trebuie sa se nuare si sunt ilustrate in fig. 1. incadreze in standardul de produs; linregistrarile vor fi stocate si executantului va fi transmisa la pre- folosite in actiunea de evaluare a lucrator in forma scrisa sau electro- 1) Lista de fasonate - cererea calitatii pe termen lung. 4) Tolerante - verificarea abate- nica, avand precizari, ca in exemplul rilor dimensionale fata de dimensiu-2) Receptia materialelor aprovi- nile dind lista de fasonate econform lverificarea etichetelor colacilor standardului de produs fasonat. din tabelul 1. standar ului de proiectar sau a zionate: 5) Diametrele dornurilor de indoire - valorile minime ale dornurilor de sau legaturilor de bare (producator, calitate otel, standard, diametru, indoire se vor alege conform stan-lverificarea corespondentei din- dardului de proiectare sau a standar- sarja); dului de produs fasonat. tre datele inscrise pe eticheta si docu- 6) Marcarea de identificare - fiecare mentele de calitate care insotesc pozitie din lista de fasonate va fi livrarea (declaratia de conformitate legata si i se va atasa o eticheta care si certificatul de inspectie de la pro- va avea specificate urmatoarele date de identificare: ducator); lprelucrarea mostrelor conform ldate de identificare prelucrator; standardului de produs si efectuarea l echipament de prelucrare; santier; incercarilor la un laborator acreditat. llista de fasonate: Plan etc.; linspectie vizuala pentru fiecare lpozitia din lista de fasonate; l 3) Derulare - indreptare: numar de bucati; diametru otel; l colac prelucrat; l lmasurarea suprafetei relative lcalitate otel, sarja sau lot; la cel putin o proba pe zi a nervurii f R si diametru prelucrat. Se admite o lgeometria elementului fasonat. diminuare a fR cu cel mult 15% din lverificari finale inainte de livrare; 7) Livrare: valoarea de inainte de indreptare; lreverificarea numarului de bucati lincercari mecanice la o frec- si a tipologiei elementelor fasonate venta de cel putin o proba pe tip de conform listei de fasonate; Tabelul 1 Fig. 1: Schema activitatilor de prelucrare wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2011 lverificarea prin cantarire a can-titatii pentru o livrare; aceasta trebuie sa fie cu cel mult 2% peste greutatea teoretica a listei de fasonate. 8) Documente de livrare: ldocumente de calitate produ- cator otel (declaratie de conformitate si certificat de inspectie) in copie; ldeclaratia de conformitate a prelucratorului; lrapoarte de incercari ale prelu-cratorului in copie: i. conform desenelor de executie ale proiectantului; ii. conform cerintelor directorului de calitate ale executantului. CONCLUZII Centrul de transformare trebuie recunoscut ca o veriga de mare importanta pe traseul producator de otel - prelucrator - executant. Necesitatea elaborarii de norme/ standarde pentru certificarea de conformitate a produsului fasonat, conducand la urmatoarele avantaje: lreducerea numarului de probe si implicit economisirea de timp si bani din partea executantului; lcrearea unui sistem unitar de control pe santierele din tara. in cadrul procesului de certificare de conformitate a produsului otel beton in colaci, sa se ia in conside-rare si incercarile legate de indrep-tarea cu masini automate de fasonat sau prin intindere cu troliul (pentru metoda clasica). Se disting, in acest mod, certificarea pentru otel beton in colaci, respectiv in bare. Diseminarea cunostintelor legate de centrele de transformare in facul-tatile de profil din tara; organizarea de masterate si doctorate pe acest domeniu, conferinte etc. a) Functionarea unui centru de transformare implica costuri pentru asigurarea deplinei increderi in pro-dusul final (laborator, certificare etc.). De asemenea, se elimina con-sumurile specifice la executant. Recunoasterea de catre executant a acestor avantaje va conduce la decizia acestuia pentru colaborari cu centre de transformare. b) La lucrarile finantate din bani publici sa fie obligatorie furnizarea otelului beton fasonat din centre de transformare care au certificare de conformitate a produsului (a se vedea Italia, Anglia, Franta). c) Mentionarea pe desenele exe-cutate, de catre proiectantii de arma-tura, a greutatii totale a armaturii tinand cont si de abaterea din stan-dard a sectiunii otelului beton (max. 5%) si nu numai a greutatii nominale (teoretic). Greutatea nominala (teo-retica) este un element de antecalcul si nu de postcalcul al investitiei ce urmeaza a fi realizata. d) Aplicarea marcarii de identifi-care a producatorului de otel (intern sau import) direct pe otelul beton si inregistrarea acestora la directia tehnica din ministerul de resort. e) Se propune pentru centrele de transformare un standard pentru fasonate din otel beton si obtinerea unui certificat de conformitate, care sa conduca la un produs final de incredere, astfel incat sa se elimine substituirea de documente de cali-tate pe piata de otel beton. BIBLIOGRAFIE [1] ARU Giuliana, ROSAS D. -„Presagomatura delle armature da cemento armato: tecnologie e norme per la certificazione; la situazione in Italia e in Europa“, POLITECNICO DI MILANO, 2005; [2] MORARU, V. - „Centre de transformare”, Workshop „Atestarea conformitatii armaturilor din otel beton” Galati, 2008. q Managementul activitatii de constructii-instalatii montaj ing. Mihai-Dan POPESCU - director COCC Soft Construct Spre finalul anului 2010 in domeniul constructiilor s-au derulat doua evenimente notabile: Conferinta organizata de MEDIAFAX pe teme de actualitate in constructii-montaj si Conferinta RIFF organizata de Ordinul Arhitectilor din Romania pe o problematica si ea de actualitate: reabilitarea termica a fatadelor, ferestrelor si instalatiilor din cladiri. Din diversele contacte avute cu specialisti din domeniu, la aceste manifestari tehnice, am constatat un interes deosebit si pentru problemele privind folosirea normelor de deviz in activitatea de constructii. Aparitia pe piata a numeroase materiale de constructii-instalatii noi si folosirea unor tehnologii alternative la cele traditionale fac ca actualizarea permanenta a normelor de deviz, cu consumuri aferente de resurse: materiale, manopera si utilaje, sa devina deosebit de impor-tanta, specialistii in domeniu sprijinind un astfel de demers. Pornind de la aceste premise, ne lDupa anul 1990, prin interventii cursul anilor 1998, 2001, 2004 permitem o revenire la unele pre- succesive, cu acordul ministerului de „... folosirea orientativa a indica-cizari strict necesare: specialitate, s-a ajuns sa se reali- toarelor de norme de deviz seria lActualele norme de deviz, zeze o noua codificare unitara a 1981, precum si noile norme cuprinse in 47 indicatoare de resurselor din indicatoare, o codifi- revizuite si completate, aprobate norme de deviz, au fost elaborate care de 13 caractere, in concordanta de Ministerul Lucrarilor Publice in perioada 1981/1982 de specia- listi-tehnologi in domeniu din unitati cu prevederile cuprinse in normele U.E., iar incepand cu anul 1999 – Transportului si Locuintei atat de proiectanti cat si de antreprenori“. de executie, institute de proiectare si prin nota nr. 1143/24.03.1999 a A fost corecta precizarea folosirii cercetare din intrega tara. C.O.C.C., ca unitate de speciali- M.L.P.A.T. - C.O.C.C. a primit sarcina editarii in noua forma a tuturor indi- orientative a normelor de deviz din doua considerente: existenta activi- tate, a primit din partea Ministerului catoarelor de norme de deviz. tatii concurentiale pe piata con-Constructiilor Industriale, la acea Precizam, spre exemplu, ca C.O.C.C. structiilor, conform regulilor economiei vreme, sarcina de a coordona a avut un protocol, din data de de piata, cat si posibilitatea folosirii intreaga activitate, prin centralizarea 03.04.2000, cu INCERC, actual- unor norme de deviz proprii. Evident tuturor tehnologiilor folosite in mente URBAN-INCERC, prin care ca de baza sunt normele de deviz, normele de deviz primite si stabilirea C.O.C.C., in schimbul unei cola- grupate in cele 47 de indicatoare, resurselor necesare: materiale, mano- borari reciproc avantajoase, realiza care pleaca de la premise tehno-pera si utilaje; iar pentru a exista o codificarea unitara a resurselor, logice atent analizate de catre spe-gandire unitara, la C.O.C.C. s-a rea- editarea si difuzarea a trei dintre cialisti si care, ulterior, pot fi completate lizat codificarea resurselor cu 7 indicatoare: „C“, „S“, „RpS“. O cu tehnologii si materiale noi. caractere. Aceasta actiune a dus la crearea intelegere similara a existat si cu DAFI Bucuresti – Directia de Admi- in sprjinul tuturor celor afirmate mai sus, dupa anul 2000 au aparut unei baze de date normative de o nistrare a Fondului Imobiliar Bucu- indicatoare de norme de deviz exceptionala valoare, care a putut fi resti – pentru o alta categorie de revizuite si completate, iar editarea stocata informatic pentru a putea fi indicatoare de norme de deviz. si difuzarea s-a facut de catre procesata ulterior. Editarea si difuza- rea in teritoriu a revenit, de drept, tot Actualizarea indicatoarelor de norme de deviz, cu materiale si C.O.C.C. Indicatorul de norme de deviz C.O.C.C., unde s-au centralizat, tehnologii noi, s-a realizat la „C“ a fost revizuit si completat in apoi, si toate observatiile primite din teritoriu, pentru a le putea valorifica, dupa analiza lor, in editari ulterioare. C.O.C.C. incepand cu anul 2000, iar legislatia succesiva in dome- niul achizitiilor publice a admis in anul 2000, iar o alta revizuire si completare s-a realizat la C.O.C.C. in anul 2007. 36 wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2011 in articolele prezentate anterior unele tehnologii noi si cu alte tipuri revizuire a unei serii importante de am precizat ca indicatorul „C“, de materiale decat cele traditionale; indicatoare de norme de deviz, care aparut in anul 2007, este conceptual diferit de editiile 1981 si 2000 deoarece: ltinand cont ca, in prezent, prepararea betoanelor si mortarelor se realizeaza centralizat, industria-lizat, in statii specializate, dotate adecvat, s-a renuntat la o serie de lforta de munca necesara punerii in opera a unei activitati definite de norma este prezentata global, defal-carea pe diverse categorii de califi-care realizandu-se optional la nivel de santier in conformitate cu regulile economiei de piata; lvolumul IV – Liste de materiale sunt cerute pe piata constructiilor din Romania. incercarea unor societati de a scoate pe piata constructiilor unele tipuri de indicatoare de norme de deviz nu poate fi utila pentru ca ar crea confuzii si ar fi, evident, incomplete, dat fiind fap- articole de deviz in care se prezenta cuprinse in norme, este restruc- tul ca baza de date normativa este varianta tehnologica a prepararii turata cuprinzand actualmente 75 de centralizata la C.O.C.C. acestora pe santier. tinand cont de grupe de materiale si o lista de uti- Sigur, activam intr-o economie unele situatii de exceptie s-a laje, codificate, in conformitate cu de piata, in care concurenta este mentinut si o norma de preparare locala, pe care o consideram reala; laceeasi situatie si in cazul armaturilor din otel; ls-a renuntat la unele articole de deviz, privind folosirea unor tipuri vechi de cofraje, inlocuindu-se cu norme de deviz pentru cofraje mo-derne tip DOKA, PERI, MEVA etc.; lcompartimentarile interioare si exterioare sunt tratate special, cu standardele europene. intr-o situatie similara este si indicatorul de norme de deviz de izolatii in Constructii si instalatii “IZ “care a fost actualizat in anul 2005, iar in momentul de fata este in lucru pentru o noua actualizare, aparitia noii editii fiind prevazuta in trimestrul I 2011. Am apreciat util ca, la o perioada de 5 – 7 ani, sa se incerce o noua admisa, dar consideram ca se poate realiza o colaborare utila, reciproc avantajoasa, cu toti cei interesati de acest domeniu, iar C.O.C.C. este deschis la orice fel de discutii in acest sens. Cei peste 5.000 de beneficiari ai produselor si serviciilor C.O.C.C. ne confera garantia ca, in acest dome-niu, putem continua o activitate pe care o desfasuram de peste 40 ani. q Pasaj hobanat Otopeni peste calea ferata de centura a municipiului Bucuresti (I) dr. ing. Victor POPA – vicepresedinte CONSITRANS, membru corespondent al Academiei de ªtiinte Tehnice din Romania Fluentizarea traficului rutier pe DN1, pe sectorul Bucuresti – Otopeni, precum si modernizarea si largirea soselei de centura a municipiului Bucuresti au impus, printre altele, si sistematizarea intersectiei dintre DN 1 si centura de sosea dar si traversarea denivelata a acestei sosele peste calea ferata de centura, printr-un pasaj superior cu patru benzi de circulatie. in prezent, circulatia rutiera pe centura, in zona acestei intersectii, se desfasoara pe partea dreapta a caii ferate, traverseaza calea ferata de centura, la nivel, in zona pasajului superior existent pe DN 1 la Otopeni si continua pe partea stanga a caii ferate. in intersectia la nivel dintre cele doua cai (sosea si cale ferata) concura si bretelele de legatura ale DN 1 cu soseaua de centura dinspre si spre Bucuresti si, respectiv, dinspre si spre Otopeni. Aceasta intersectie este complet depasita fata de traficul actual si, frecvent, au loc aglomerari de vehicule si blocaje de circu-latie, mai ales atunci cand sunt coborate barierele de trecere peste calea ferata. Pasajul denivelat de trecere a soselei peste calea ferata va imbunatati substantial traficul in zona inter-sectiei, eliminandu-se cozile de asteptare si blocajele in acest nod. Pasajul denivelat este amplasat la o distanta de cca. 560 m spre NE fata de pasajul existent pe DN 1, la intrarea in orasul Otopeni. SCURT ISTORIC AL CONCEPtIEI PASAJULUI Realizarea proiectului pentru flu- entizarea DN 1 intre aeroporturile Baneasa din municipiul Bucuresti si „Henri Coanda“ din orasul Otopeni, inclusiv a pasajului denivelat pe cen-tura din orasul Otopeni a revenit in anul 2002 firmei Search Corporation, care a realizat un „Studiu de Fezabi-litate“ in care se propunea, pentru pasajul in cauza, o structura hoba-nata cu un pilon inclinat si o des-chidere principala de 160 m ce permitea trecerea celor 3 linii C.F. de centura, peste care urma sa tra-verseze denivelat soseaua adia-centa acestora (fig. 1). Intersectia impunea o deschidere foarte mare a pasajului (160 m) si implicit o structura speciala datorita oblicitatii foarte mari dintre cele doua cai de comunicatie (cca. 100). in aceasta situatie s-a propus solutia de structura hobanata hibrida asimetrica, cu trei des-chideri (60 m + 160 m + 85 m). Pentru echilibrarea deschiderii mediane mari s-au propus doua deschideri laterale, dintre care una din beton armat precomprimat (des-chiderea de 60 m). Pasajul propriu-zis se continua cu un viaduct de acces cu trei deschideri de cate 40 m lungime fiecare. Lungimea totala a pasajului in aceasta solutie era de cca. 425 m, iar lungimea intregii traversari (inclusiv rampele de acces) era de 980 m. in cadrul studiului de fezabilitate a fost analizat si un alt traseu de tra-versare, mai lung cu cca. 2 km, care parasea traseul existent, se inscria pe langa padurea limitrofa orasului Otopeni si traversa calea ferata aproximativ normal cu un pasaj cu structura obisnuita si lungime redusa. Desi costul traversarii in aceasta solutie era mai redus, solutia a fost respinsa la avizari din cauza traseului de drum necores-punzator, cu curbe si contracurbe avand raze deosebit de reduse. Fig. 1 Pasaj Otopeni. Solutia initiala Fig. 2 Pasaj hobanat simetric la Otopeni. Solutia cu un pilon central cu inaltimea de 60 m. Elevatie. Vedere plana 38 wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2011 Fig. 3 Pasaj hobanat simetric la Otopeni. Solutia cu un pilon central cu inaltimea de 60 m. Sectiune transversala Fig. 4 Pasaj hobanat simetric Otopeni. Solutia cu un pilon central cu inaltimea de 47,50 m. Elevatie. Vedere plana Pe traseul traversarii liniilor C.F. inaltimea pilonului era de 60 m, denivelat cu structura de semitunel, iars tablierul de suprastructura e era s-a mai studiat si o solutie de pasaj su tinut de 40 cabluri dispus in doua planuri laterale, cate 10 buca cu lungime similara cu cea a pasa- jului hobanat. Initial a fost avizata de fiecare parte a pilonului (fig. 2). ti in acest caz, cele 3 cai ferate tre- aceasta solutie, care avea un cost ceva mai redus fata de solutia cu pod hobanat, dar mai apoi, din con- ceau pe sub cei 2 stalpi ai pilonului, siderente estetice, s-a solicitat din incastrat r in stalpii pilonului, r redu-simetric, cu un pilon central si doua constructie si implicit l lungimea ram-lungime fiecare (fig. 2). pelor (fig. 3). iar tablie ul mixt cu conlucra e era nou solutia de pasaj hobanat candu-se substantia inaltimea de deschideri egale de cate 120 m a b Fig. 5 Pasaj hobanat simetric la Otopeni. Solutia cu pilon central cu inaltimea de 47,50 m Sectiuni transversale a Var. I - Pilon cu hobane in plan central; b Var. II - Pilon cu hobane laterale wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2011 Autoritatea Nationala de Aeronautica. ma a pilonului, masurata de la nivelul Pasajul nu a fost avizat de catre Aceasta a solicitat ca inaltimea maxi- terenului, sa fie de 46,50 m, similara cu cea a turnului de control telecomu- nicatii din incintaa unitatii militare r de transmisiuni afl ta in apropie ea amplasamentului pasajului. A ost an izata o noua solutie cu pilon f avandalinaltimea elevatiei de 47,50 m, respectiv 46,50 m de la nivelul terenului. Numarul i hobanelor, de fiecare parte a pilonulu , s-a redus de la 2x10 buc. la 2x9 buc. (fig. 4). do Aceasta solutie a fost propusa in ua variante si anume: l varianta I – pasaj hobanat cu un singur plan de hobane pe mijlocul caii (fig. 5a); l var anta a I-a – pasaj hobanat cu doua i planuriI de hobane laterale (fig. 5b). A fost avizata varianta a II-a de pasaj. Pentru varianta in solutia avizata s-a intocmit proiectul tehnic si lucrarea a fost licitata spre exe- cutie, fiindu castigata S deU consortiul ALPINE (A stria) – FCC (Spania). DESCRIEREA PA AJ LUI iN SOLUtIE FINALa Date generale C nsortiul car a castiga exe- cutia o lucrarilor a eincredintat t firmei FHECOR (Spania) elaborarea deta- liilor de executie pentru pasaj, iar firmei VIA DESIGN (Romania) elabo- rarea detaliilor de executie pentru rampe si verificarea de calitate a detaliilor de executie p ntru pa aj. insusirea proiectului cu edetaliile sde executie pentru pasaj a fost incre- dintata firmei IPTANA (Romania). continuare in pagina 40 È 39 Æurmare din pagina 39 Proiectantul FHECOR a operat unele schimbari structurale, neesen-tiale din punct de vedere al costului si exploatarii, fara a aduce, insa, modi-ficari de functionalitate si aspect. Lucrarea a fost avizata cu aceste modificari si executia a fost dema-rata pe baza detaliilor de executie elaborate de catre FHECOR (Spania). Modificarile structurale au con- stat in urmatoarele: lrezemare independenta a tablierului de suprastructura pe pilon, in locul incastrarii acestuia in stalpii de pilon; lmicsorarea deschiderilor, prin introducerea a doua pile la distanta de 35 m fata de culee si, implicit, reducerea numarului de hobane, in sens longitudinal, de la 2 x 9 buc. la 2 x 8 buc., de fiecare parte a caii (fig. 6); lrealizarea tablierului metalic din doua grinzi casetate laterale, in locul tablierului triplu casetat (fig. 7). Rezolvarea rezemarii indepen-dente a tablierului de suprastructura pe pilon s-a facut prin prevederea a doua console iesite din stalpii de piloni la nivelul de rezemare, astfel incat sa nu afecteze gabaritul de libera trecere sub pasaj, linia rosie a caii ramanand nemodificata (fig. 7). Aparatele de reazem prevazute pe aceste console sunt de tip spe-cial, continand si amortizoare anti-seismice (fig. 8). Infrastructura Infrastructura pasajului este con- stituita din cele doua culei de la capete, din cele doua pile intermedi-are si pilonul central de care este ancorat tablierul. Culeele pasajului au alcatuirea unor pile, deoarece tablierul supra-structurii se termina cu console la capete avand lungimea de cate 2,61 m. Pe aceste console reazema si placile de racordare cu terasa-mentele, umpluturile terasamentelor fiind alcatuite din pamant armat. Elevatiile culeelor sunt alcatuite din beton armat si au forma lamelara in T, cu grosimea de 2,00 m. Latimea elevatiei la baza este de 10,73 m si se racordeaza la latimea de 17,10 m a banchetei de rezemare, cu arce de cerc avand raza de 6,30 m (fig. 9). inaltimea totala a elevatiilor cule-elor este de 8,35 m. Culeele sunt fundate pe cate 6 coloane forate din beton armat avand diametrul de 1,50 m si lungimea de 18,50 m prin inter-mediul unor radiere din beton armat cu lungimea de 12,00 m, latimea de 7,00 m si adancimea de 2,50 m. Pilele pasajului au elevatiile alcatuite din beton armat, cu forma lamelara in T, avand grosimea de 2,00 m. Latimea elevatiei la baza este de 3,52 m si se racordeaza la latimea de 12,60 m a banchetelor de rezemare, cu arce de cerc avand raza de 6,30 m (fig. 10). inaltimea totala a elevatiilor pilelor este de 8,50 m. Pilele sunt fundate pe cate 4 coloane forate din beton armat, cu diametrul de 1,50 m si lungimea de 18,50 m, prin intermediul unor radiere din beton armat cu lungimea de 7,50 m, latimea de 6,50 m si adancimea de 2,00 m. Pilonul pasajului este unul din elementele principale ale structurii de rezistenta. Elevatia pilonului are o forma in A, cu doua rigle de stabilitate si console de rezemare a tablierului suprastructurii. inaltimea elevatiei pilonului este de 47,50 m. Stalpii pilonului sunt astfel asezati incat asigura gabaritul de trecere pentru cele trei cai ferate, prin spatiul dintre ei. Corpul inferior al stalpilor de piloni este alcatuit din beton armat si are o sectiune dreptunghiulara, vari-abila. Corpurile inferioare ale celor doi stalpi de piloni sunt inclinate catre interiorul structurii, unde, la partea de sus, sunt amplasate console pe care sunt amenajate banchetele de rezemare a supra-structurii. Corpurile inferioare se continua de la nivelul banchetelor de rezemare cu corpurile superioare casetate. Acestea sunt inclinate curbiliniu catre interiorul structurii si se termina in partea de sus cu cate o zona rectilinie, unde sunt amplasate capetele si respectiv ancorajele hobanelor. Stalpii de piloni au o latime liniar variabila, de la 4,50 m la baza (la rostul elevatie – fundatie) pana la 3,00 m la varf si o grosime, de ase-menea, liniar variabila, de la 3,00 m la baza pana la 2,00 m la varf. Fig. 6 Pasaj hobanat simetric la Otopeni. Solutia finala. Elevatie. Vedere plana Fig. 7 Pasaj hobanat simetric la Otopeni. Solutia finala. Sectiune transversala 40 wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2011 Pilonul este fundat pe coloane forate din beton armat cu diametrul cate 8 bucati pentru fiecare stalp, de 2,00 m si lungimea de 18,00 m, prin intermediul a doua radiere din beton armat. Radierele au lungimea de 20,50 m, latimea de 8,50 m si inaltimea de 4,50 m. Sectiunea verticala din lungul radierului este o combinatie dintre o zona dreptunghiulara la baza cu inaltimea de 2,00 m si latimea de 20,50 m si o zona trapezoidala in partea superioara, cu inaltimea de 2,50 m si latimea variabila de la 20,50 m in partea des jos, pana la 5,00 m in partea de su . Suprastructura tru Structura lde rezistenta ra supras-l cturii este alcatuita din: l tablieru suprastructu ii; sistemul de hobanare. Tablierul suprastructurii Tablierul supr structurii are o structura mixta cua conlucrare si se compune din: l tablierul metalic; l pla lajul din beton armat; l conectorii d egatura d ntre tablierultemetalic esi l platelajul i din beton armat. Tablieru metalic este alcatuit din doua grinzil principale semicasetate, legate intre ele cu antretoaze ase- e echidi ant la 3,33 m. zatGrinzilestsemicasetate au talpa inferioara cu latimea constanta de 2.500 mm si grosimea variabila de la 40 mm pana la 55 mm, in functie de necesitatile statice a si e douamtalpi superioare cu latime d 500 m si grosimea de 50 mm. Inimile au grosimea de inaltimea diferita si anume: 20 mm si inima exterioara: 1.395 mm (inclusiv grosimile talpilor); l l inima interioara: 1.550 mm clusiv gro imile ta pilor). (in Distantas dintre laxele grinzilor principale este de 14.100 mm. Antretoazele curente sunt grinzi cu inima plina in forma de „I“. Talpile superioara si inferioara au latimea de 400 mm si grosimea de 30 mm. Inimile au grosimea de 15 mm si inaltimea .variabila de la 1.335 mm pana la 1 490 mm. Antretoazele de pe reazeme sunt casetate si au inaltimea egala c ea a an re- toazelor curente usi c latimea t de 1.200 mm. Platelajul d n beton armat este elementul care i sustine calea pe pod (partea carosabila pentru patru benzi de circulatie si trotuarele late- rale) si conlucreaza cu tablierul me- talic prin intermediul conec orilor, sporind rezistenta si rigiditateat struc- turii. Platelajul din beton armat are o latime echivalenta cu latimea caii si o grosime de 25 cm. Betonul din platelaj este prevazut a fi de marca C 30/37. wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2011 Fig. 8 Aparate de reazem antiseismice Fig. 9 Plan cofraj culee Fig. 10 Plan cofraj pila Conectorii de legatura dintre lhobane; tablierul metalic si platelajul din l ancoraje. Hobanele sunt elemente flexi- beton armat sunt de tip flexibili, fiind bile, teoretic rectilinii, care sustin alcatuiti din dibluri cu cap ingrosat suplimentar suprastructura fata de reazemele fixe de pe pile si realizate din otel de marca OL 37-3k. Diametrul diblurilor este2de 19 mm, culei, permitand realizarea unor pu Sistemul de hobanare rse com- cele j, ale p structurilor ra clasice, continuare in pagina 42 È iar lungimea lor este de 00 mm. Sistemul de hobana e lungimi ale deschiderilor de pasa su erioare in port cu ne din: obisnuite. 41 Æurmare din pagina 41 Hobanele transmit o parte din incarcari catre piloni, reducand incarcarile pe celelalte elemente ale infrastructurilor (culei si eventual pile). in acelasi timp, redistribuie incarcarea suprastructurii pe lungi-mea acesteia, diminuandu-i substan-tial solicitarile. Avantajul primordial al structurilor hobanate il consti-tuie reducerea drastica a inaltimii de constructie a suprastructurii si a sectiunilor acesteia, cu toate bene-ficiile care decurg din acest mod de alcatuire. De regula, hobanele sunt alca-tuite din fascicule de sarme sau toroane, care se prind la capete de tablier si, respectiv, de pilon, prin intermediul ancorajelor. La pasajul Otopeni, hobanele sunt alcatuite din cabluri sub forma de fascicule de toroane tip BBR, pro-tejate in teci de polietilena de inalta densitate. Sistemul de dispunere a cablurilor este in evantai, pe ambele margini laterale ale tablierului de suprastructura, cate 8 bucati de fiecare parte. Alcatuirea hobanelor la pasajul Otopeni consta intr-un numar vari-abil de toroane, din cate 7 sarme galvanizate cu diametrul de 6 mm fiecare. Numarul de toroane T7 vari-aza intre 20 si 31 bucati, in functie de necesitatile statice. Protectia sarmelor se face atat prin galva-nizare cat si prin acoperirea lor cu vaselina si invelirea cu folie de poli-etilena (PE) sau polipropilena (PP). Toroanele componente, astfel constituite, sunt cuprinse in interiorul unei tevi din polietilena de inalta densitate (HDPE). Ancorajele sunt dispozitivele care asigura legatura hobanelor la capete cu tablierul de suprastructura si, respectiv, cu pilonul de care acesta se ancoreaza. Ancorajele sunt de doua tipuri si anume: lancoraje mobile (ajustabile) sau active; lancoraje fixe sau inactive. Ancorajele mobile (ajustabile) sunt dispozitivele de unde se efectueaza tensionarea, respectiv detensionarea cablurilor ce alcatu-iesc hobanele. Ancorajele fixe sunt similare cu cele mobile, dar nu sunt folosite pentru tensionare (detensionare). De regula, ancorajele mobile sunt amplasate pe pilon, unde accesul este mai facil, asa cum este si la pasajul Otopeni. Calea pe pasaj Calea pe pasaj este alcatuita dintr-o parte carosabila cu latimea de 14,80 m, pentru patru benzi de circulatie (cate doua benzi pentru fiecare sens) si doua trotuare pieto-nale laterale cu latimea utila de cate 1,00 m fiecare. Structura caii pe partea carosa-bila consta din imbracamintea caii, formata din doua straturi de beton asfaltic de 3 cm si respectiv 4 cm grosime si din hidroizolatia alcatuita dintr-o membrana hidroizolatoare performanta de cca. 1 cm grosime si dintr-un strat de protectie de mortar asfaltic de 2 cm grosime. Trotuarele sunt alcatuite din umpluturi de beton si imbracaminte asfaltica de 2 cm grosime. Calea este prevazuta cu para-pete de protectie pietonala, alcatuite cu stalpi din tevi metalice cu secti-une patrata 80 mm x 80 mm x 6 mm, lise superioare din tevi metalice cu sectiune dreptunghiulara 60 mm x 106 mm x 6 mm, lise inferioare din tevi metalice patrate 50 mm x 50 mm x 3 mm si zabrelute din bare de otel rotund cu diametrul de 16 mm. De asemenea, calea este prevazuta cu borduri inalte care limiteaza partea carosabila de trotuare. inaltimea bordurilor deasupra partii carosabile este de 40 cm, iar latimea acestora este de 20 cm. La capetele suprastructurii pasa-jului, calea este prevazuta cu dis-pozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie de tip etans, care asigura racordarea dintre suprastructura si rampe, permitand deformatiile supra-structurii din variatiile de tempera-tura, dar si din celelalte actiuni la care aceasta este supusa. Dispozitivele de acoperire a ros-turilor de dilatatie de la pasajul Otopeni sunt de tip MAURER si asigura o deplasare longitudinala maxima absoluta de 1.040 mm (± 520 mm) si o deplasare transver-sala maxima absoluta de 800 mm (± 400 mm), in caz de seism. Fig. 11 Pasaj Otopeni. Modelare 3D Calea pe pod mai este prevazuta cu un sistem de evacuare a apei de pe partea carosabila constituit din guri de scurgere laterale tip BRIDGE DECK, teava colectoare din lungul pasajului, burlanele flexibile de lega-tura intre gurile de scurgere laterale si teava colectoare si burlanele de evacuare fixate pe elementele de infrastructura. Anexele pasajului Anexele pasajului constau din: aparatele de reazem, dispozitivele de acces in interiorul stalpilor de pilon si al grinzilor casetate ale suprastructurii, sistemul de ilumi-nare, sistemul de balizare, sistemul de protectie impotriva trasnetului (paratrasnet), racordarea cu terasa-mentele si sistemul de semnalizare si marcare. Aparatele de reazem de pe pilon sunt alcatuite din cilindri de neopren armat cuprinsi intre platane metalice superioare si inferioare, de forma patrata, cu dimensiunea laturii de 900 mm. inaltimea aparatelor de reazem este de 430 mm. Aparatele de reazem de pe pilon preiau o sarcina verticala maxima de 6.580 kN si o deplasare maxima din cutremur de ± 405 mm. Aparatele de reazem de pe pile si culei sunt de tip „oala“ cu neopren si teflon si preiau o sarcina maxima de 9.050 kN la pile, asigurand o depla-sare din seism de ± 447 mm in sens longitudinal si de ± 415 mm in sens transversal, iar la culei preiau o sarcina maxima de 3.800 kN, cu o deplasare din seism de ± 462 mm in sens longitudinal si de ± 386 mm in sens transversal. Dimensiunile acestor aparate de reazem, respec-tiv lungime / latime / inaltime sunt 610 mm / 610 mm / 155 mm. Placile de racordare cu terasa-mentele sunt elemente prefabricate cu lungimea de 5 m, latimea de 1,10 m si grosimea de 0,32 m. Dispozitivele de acces in interi-orul pilonului si al grinzilor casetate ale suprastructurii constau in goluri corespunzatoare, bordurate cu table de otel practicate in elementele structurale, precum si in scarile de acces metalice de tip „pompier“. Sistemele de iluminare, de bali-zare, de protectie antitrasnet si de semnalizare rutiera sunt lucrari spe-cializate, dar strict necesare pentru functionarea in siguranta a lucrarii. Aspectul final al pasajului pregatit pentru punerea in functiune este prezentat in figura 11. (Continuare in numarul viitor) 42 wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2011 CHE Ipotesti - EXTINDEREA CENTRULUI OPERAtIONAL DE EXPLOATARE SLATINA Antreprenor: GRUP PRIMACONS SRL, Slatina Proiectant: ISPH, Bucuresti Beneficiar: HIDROELECTRICA SA, Sucursala Hidrocentrale Slatina Cladirea sediului administrativ sala CTE, accesibile din holul central Finisajele pardoselilor se modi- din cadrul Centrului Operational de Exploatare Slatina are regim de inaltime S + P + 2E. Structura de rezistenta este pe cadre de beton armat. Traveile si deschiderile au fost dimensionate in functie de nevoile de spatiu interior destinat incaperilor si circulatiilor, ca si de necesarul de spatiu de manevra in cazul garajului. Subsolul adaposteste garajul, centrala termica si atelierele de intretinere. Parterul este ocupat de spatii reprezentative: sala de intruniri si o - expozitie. Etajele 1 si 2 sunt destinate birourilor, dispuse perimetral in jurul unei curti interioare, acoperite cu luminator. Accesul la aceste nivele este asigurat de o scara semicircu-lara cu vang central; executia aces-teia a necesitat o atentie deosebita din partea echipelor de structuristi, scara fiind un element monolit eli-coidal. Fatadele sunt realizate din tam-plarie de aluminiu cu geam termo-pan reflexiv, combinata cu panouri de aluminiu tip Alucobond. fica gradat, pornind din zona de intrare catre spatiile tehnice. Astfel, pentru zonele de trafic intens, s-au realizat placaje de granit la parter si gresie de trafic pe circulatiile de nivel de la etaj; birourile au pardoseli din parchet lamelar stratificat. Tavanele sunt realizate din placi tip Armstrong. Prin lucrarile de buna calitate realizate de Grup Primacons SRL Slatina a fost pusa la dispozitia beneficiarului o constructie moderna si functionala. q wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2011 43 CONSTRUCTORI DE EXCEPtIE Gheorghe MaRMUREANU S-a nascut la 3 decembrie 1939, in satul Gorghesti, comuna Oncesti, judetul Bacau. Dupa terminarea Liceului George Bacovia din Bacau, a urmat Facul-tatea de Constructii - Institutul Politehnic Iasi, pe care a absolvit-o in anul 1963. intre anii 1963-1972, a fost asis-tent si sef de lucrari la Facultatea de Constructii - Institutul Politehnic Iasi. Pentru pregatirea sa teoretica, intre anii 1963 - 1966, in paralel cu activi-tatea didactica, a urmat la Facul-tatea de Matematica - Fizica a Universitatii Al.I. Cuza din Iasi cursurile: Mecanica cuantica, Reologie, Teoria elasticitatii, Electrodinamica, Matema-tici speciale, Algebra convolutiei etc. Dupa 1972, a continuat activi-tatea ca analist principal si sef al Departamentului de programe si sis-teme de programare la Centrul Teri-torial de Calcul Iasi (1972 - 1975); cercetator stiintific gr. III la Centrul de Mecanica Solidelor - Academia Romana si la Institutul de Fizica si Tehnologia Materialelor (1975 -1979); Centrul de Fizica Pamantului si Seismologie (1979 - 1990); Institu-tul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului din anul 1990 (INCDFP), ca cercetator stiin-tific gr. II si apoi gr. I. intre anii 1993 - 1996 a fost se-cretar stiintific si presedintele Consi-liului stiintific al INCDFP, iar intre 1996 - 2000, director stiintific al aceluiasi institut. Din anul 2000 pana in prezent, este director general al INCDFP. Titlul de doctor inginer l-a obtinut in 1970, in domeniul Mecanicii corpului deformabil. Amintim ca a beneficiat de bursa Fulbright, la Cornell Univer-sity, N.Y., SUA, realizand, intre anii 1968 - 1970, partea experimentala a tezei de doctorat. in 1978, a beneficiat de o bursa UNESCO la Institute of Earthquake Engineering and Engineering Seis-mology - IZIIS, la Skopje. Alte stagii le-a efectuat la Facultatea de Fizica - Universitatea Karlsruhe (Germania) si la Universitatea Trieste (Italia). Activitatea didactica: A sustinut seminarii de Teoria elasticitatii la Institutul de Constructii Bucuresti -Facultatea de Constructii Hidroteh-nice si a predat cursul Seismologie inginereasca (clasele de master) la aceeasi facultate. in prezent, ca profesor, preda cursul „Hazard si risc seismic“ (singurul curs de acest gen din Romania) la Facultatea de Fizica -Universitatea Bucuresti (clasele de master). Precizam ca este conducator de doctorat in Fizica, specialitatea Fizica pamantului, la Facultatea de Fizica - Universitatea Bucuresti. Activitatea de cercetare stiintifica: prof. Gheorghe MaRMUREANU are o activitate stiintifica impresionanta, de importanta majora, pe plan national si international, pe care o inseram in rezumat: lincepand cu anul 1968, la Cornell University, SUA, a introdus con-ceptele de analiza postcritica si de rezistenta postcritica si a analizat, pentru prima data in literatura stiin-tifica si tehnica mondiala, com-portarea postcritica a structurilor cuasielastice (din industria aeronau-tica si din ingineria civila) cu teo-remele Lyapunov de stabilitate a solutiilor ecuatiilor diferentiale neliniare; tot in premiera mondiala, a evidentiat bifurcatia echilibrului in regim post-critic, inclusiv comportarea neliniara. Cercetarile au fost incluse in tratatul stiintific Rezistenta postcritica, autor: Gheorghe MaRMUREANU, Ed. Acade-miei Romane, 1985. lDin anul 1978, a initiat si dez-voltat in Romania studiul comportarii pamanturilor (rocilor degradate) la sarcini dinamice (seismice) cu metoda coloanelor rezonante Hardin si Drnevich (patent SUA), noutate absoluta pentru Romania (intreaga aparatura a sosit pe adresa sa de acasa, deoarece era interzis expor-tul ei peste Oceanul Atlantic). Rezultatele acestor cercetari au fost folosite ca baza de date in realizarea spectrului de raspuns si de proiectare si a accelerogramelor de calcul necesare proiectului Cen-tralei Nucleare Ceranavoda. Metoda a fost aplicata apoi si pentru alte amplasamente seismice de centrale nucleare: Beelene - Bulgaria si la studiul proiectelor altor posibile amplasamente ale centralor nucleare din Romania: Victoria, Izvoarele, Avrig, Turnu-Rosu, Cut, Macin etc. Datele obtinute sunt de baza in studiile de microzonare seismica a localitatilor dens populate, in reali-zarea hartii de hazard seismic a Romaniei. lMetodologia elaborata, in urma acestor studii, in conformitate cu normele IAEA Viena si recoman-darile Comisiei Atomice USA, a fost expusa in monografia Introducere in mecanica fenomenelor seismice si inginerie seismica (coautor) - lucrare pentru care a obtinut premiul Traian Vuia al Academiei Romane pe anul 1990. 44 wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2011 lA introdus si pus in evidenta conceptul de neliniaritate in seismo-logie folosind inregistrarile cutremurelor puternice vrancene; aceste rezultate au fost publicate la Ed. Kluwer Aca-demic Press. La Ed. Springer Verlag, Heidelberg, Berlin, 2005 a aparut cartea Perspective in Modern Seis-mology (coautor), vol. 105, Editor -Friedemann Wenzel, unde a publicat si capitolul: Nonlinear Seismology -The Seismology of the XXIst Century, 2005. Acest capitol, de avangarda, deschide o noua perspectiva in domeniul seismologiei si al Fizicii pamantului in secolul XXI, pentru care i s-a acordat alt premiu Traian Vuia al Academiei Romane pe anul 2005. lA initiat si condus cercetarile privind realizarea hartii de hazard seis-mic a Romaniei, a hartilor de hazard seismic local - microzonare seismica a oraselor Bucuresti, Iasi, Bacau, Buzau si Craiova, a hartii miscarilor seismice in timp real - Shake Map, a sistemului de avertizare seismica in timp real pentru unitati industriale cu risc major la cutremurele vrancene -sistem care a primit The 2006 European IST Prize - European Commission. A contribuit la realiza-rea tomografiei seismice a barajelor, o noua abordare, cu date inregis-trate de Reteaua Seismica Nationala, a conceptului de coliziune continen-tala in zona seismogena Vrancea. A participat, de asemenea, cu date reale la dezbaterile care au loc in mass-media si in presa internationala privind ordonat si haotic in domeniul Fizicii pamantului etc. lCercetari de ultima noutate, pe plan mondial, privind realizarea hartilor Shake/Quake Map (a desfa-surarii, in timp real, a cutremurului) pentru Bucuresti si pentru intreaga zona extracarpatica, dau posibili-tatea factorilor de decizie, la nivel central sau regional, sa ia cele mai adecvate masuri, in timpul desfa-surarii si dupa terminarea cutremu-rului, pentru salvarea de vieti omenesti si de bunuri materiale, respectiv asigurarea unui manage-ment eficient al riscului seismic. Activitatea publicistica: A publicat peste 130 de articole originale in wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2011 reviste din tara si strainatate si a prezentat peste 80 de comunicari la diferite manifestari stiintifice inter-nationale, ceea ce reprezinta un record; multe dintre articole sunt publicate in reviste cotate ISI (Peer -reviewed papers. ISI journals). De asemenea, a publicat 8 carti de reala valoare stiintifica, dintre care amintim: Postbuckling Strength (autor), Romanian Academy of Sci-ence Publishing House, 1985; Intro-duction to the mechanics of seismic phenomena and earthquake engi-neering (coautor), Romanian Academy of Science Publ. House, 1987. Pre-miul Traian Vuia al Academiei Romane pe 1990; Real-Time Earthquake Information Systems in Disasters and Society - from Hazard Assess-ment to Risk Reduction (coautor), Logos Verlag, Berlin, 2005; Nonli-near Seismology - The Seismology of the XXIst Century (coautor), Lecture Notes of Earth Sciences, Perspec-tive in Modern Seismology, vol. 105, Springer Verlag, Heidelberg (2005); Earthquake Early Warning Systems (coautor), Springer Verlag, Heidel-berg, 2007 etc. Amintim ca a condus mai multe seminarii stiintifice la Universitatea Trieste - Departamentul Fizica Glo-bului Pamantesc si la Universitatea Karlsruhe. De remarcat prestigiul internatio-nal de care se bucura prof. Gheorghe MaRMUREANU, urmare a activitatii sale laborioase: membru American Society of Mechanical and Structural Division - ASCE, 1969 (ca recunoas-tere a cercetarilor privind rezistenta postcritica a sistemelor, dezvoltarea conceptului de stabilitate in sens Lyapunov, a teoriei bifurcarii echili-brului, a traiectoriilor postcritice, a bifurcatiilor secundare postcritice); membru al Societatii Romane de Fizica; membru fondator al EURO-SCIENCE (European Association for Promotion of Science and Technogy), 2000; Premiul Academiei Romane pe anul 1990 (ca recunoastere a cercetarilor de risc seismic pentru CNE Cernavoda, a altor obiective social-economice si militare materi-alizate in tratatul: Introducere in mecanica fenomenelor seismice si inginerie seismica (singura carte din Romania care trateaza probleme de geofizica, mecanica rocilor, seis-mologie si inginerie seismica). I s-au decernat premiile Traian Vuia si IT pe anul 2005 ale Acade-miei Romane (pentru lucrarile privind seismologia neliniara si sistemul de avertizare seismica in timp real - sin-gurul sistem din Europa care func-tioneaza si este aplicat unitatilor nucleare din tara); a condus cerce-tarile in cuprinsul Proiectului NATO nr. ENVIR.LG 960916 privind Micro-zonarea seismica a orasului Bucuresti, al Proiectului UNESCO-1GCP 414: Realistic Modelling of Seismic Input for Megacities and Large Urban Area (1997 - 2004) si a participat la realizarea Proiectului NATO SfP 972266: Impact of Vrancea Earth-quakes and the Security of Bucharest and other Adiacent Urban Areas (1999 - 2004) etc.; a condus cercetarile de seismologie ingine-reasca in Proiectul Strong eartquakes: from Geosciences to Civil Engineering de colaborare dintre INCDFP si Facultatea de Fizica - Universitatea Karlsruhe (1996 - 2007); promotor al cercetarilor privind seismologia neli-niara, dezvoltand conceptul: Seis-mologia neliniara - seismologia secolului XXI; conduce cercetarile si face parte din Comitetul executiv al Proiectului SAFER - Seismic Early Warning for Europe; FP6 - 2005 -Global - 4; Sustainable Develop-ment, Global Change and Ecosys-tem, Priority 6.3.IV.2.1: Reduction of seismic risks (2006-2008); a condus cercetarile privind realizarea Siste-mului de avertizare seismica in timp real (EWS) - sistem premiat cu pre-miul IST European Prize de catre European Commission, in anul 2006. (Romania este singura tara din Estul Europei care obtine un ast-fel de premiu in domeniul IST, Infor-mation Society Technology). Sistemul a fost prezentat de catre MEdC la Expozitia Mondiala de la Paris in perioada 8 - 11 iunie 2006 si sta la baza unui proiect obtinut in Progra-mul FP6 la care participa si alte 14 universitati si centre de cercetare continuare in pagina 46 È 45 Æurmare din pagina 45 din Europa, Japonia si SUA. (Sistemul va fi implementat in toata Europa); referent stiintific permanent pentru Romanian Journal of Physics, Romanian Reports in Physics si Reports in Physics, Mathematical Review - USA etc.; numeroase citari in Mathematical Review si alte publi-catii. (Rezultate ale cercetarilor sale au fost preluate si aplicate pe plan international, ca in cazul Centralei Nucleare Beelene - Bulgaria); mem-bru al World Academy of Sciences, International Center for Theoretical Physics (ICTP) - Sectia Earth Physics, Trieste, Italia. Activitatea sa de exceptie a fost recompensata cu diferite ordine si medalii, dintre care amintim: Ordinul National Pentru Merit in grad de ofiter, 2000, pentru rezultatele obti-nute in domeniul cercetarii stiintifice pe plan national si international si a fost numit membru in Consiliul de Onoare al Ordinului National pentru Merit, 2005. in cele ce urmeaza, inseram din realizarile INCDFP, sub conducerea prof. Gheorghe MaRMUREANU, in seismologia moderna (extrase din biblioteca institutului si din presa): 1. Sistem de avertizare seismica in timp real a cutremurelor adanci vrancene (EWS). EWS reprezinta un instrument de blocare a proceselor industriale peri-culoase, inainte ca undele distruga-toare (undele de forfecare S) ale cutremurelor vrancene puternice sa soseasca - un sistem european de suport al deciziilor. EWS reprezinta primul sistem european de detectie timpurie, in timp real si de alarmare in cazul cutremurelor puternice (fig. 1). EWS foloseste intervalul de timp (28 - 32 secunde) dintre mo-mentul in care cutremurul este detec-tat de seismometrele din gaurile de sonda situate in zona epicentrala (Vrancioia - Plostina, fig. 2) si mo-mentul cand unda distrugatoare ajunge in zona de protejat, de exem-plu, Bucuresti si toata zona extra- carpatica de la Iasi la Craiova. Sistemul EWS produce: a.) blo- carea automata a obiectivelor de interes national cu risc major la cutremure puternice: gazul metan la utilizatori, CNE Cernavoda, instala-tiile electrice de inalta tensiune, cal-culatoarele la nivel central, unitatile de stocare a datelor centrale, lifturile duse intr-o pozitie de siguranta, con-ductele de petrol si de apa, trenurile de mare viteza, instalatiile aeronau-tice, rafinariile etc.; b.) activarea mijloacelor de salvare, protectie si interventie: protectia civila, perso-nalul si grupurile electrogene din salile de operatii din spitale etc. in prezent, este folosit pentru ira-diatorul de la IFI-HH Bucuresti, la Reactorul Nuclear de la Pitesti, la Fabrica de Apa Grea de la Turnu Severin, urmand sa fie introdus si in salile de operatii ale spitalelor din tara. 2. Harti de microzonare seis-mica (hazard seismic local) a localitatilor dens populate. O alta directie extrem de impor-tanta in Programul National de Ma-nagement al Riscului Seismic (HG 372/2004) dezvoltata de grupul de cercetare pe care prof. Gheorghe MaRMUREANU il conduce, se refera la realizarea hartilor de hazard seismic local (microzonare) a localitatilor dens populate de pe teritoriul Romaniei. in Bucuresti, in timpul cutremurului de pamant din 30 august 1986, cutremur cu magnitudinea pe scara Richter, MGR = 7,0, inregistrarile facute in diferite puncte ale orasului au aratat variatii ale acceleratiilor, de la simplu la triplu. Mai mult, exista zone din Bucuresti care manifesta perioade fundamentale de vibratie ale terenu-lui si structuri geologice foarte diferite. in anul 2005 s-a realizat prima harta de microzonare seis-mica a orasului Bucuresti, in urma analizelor de evaluare a hazardului seismic local (microzonare), folosind abordari probabiliste si deterministe (pentru prima data in tara si in Europa). Au rezultat 14 zone dis-tincte in cuprinsul orasului Bucuresti (fig. 3) - fiecare fiind caracterizata prin acceleratia maxima posibila (amax), intensitatea seismica (Imax) si perioda fundamentala (Tf) de rezo-nanta dintre teren si structura pentru cutremurul maxim posibil in Romania cu magintudinea, MGR = 7,5 pe scara Richter (este valoarea pentru care s-a proiectat si CNE Cernavoda). in momentul de fata, prof. Gheorghe MaRMUREANU conduce cercetarile pentru realizarea hartilor de hazard seismic local (microzonare), pentru orasele Iasi, Bacau, Buzau si Craiova. Fig. 1: Sistemul de avertizare seismica in timp real pentru cutremurele vrancene puternice (EWS) Fig. 2: Observatorul seismologic Vrancioaia 46 wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2011 Fig. 3: Harta de microzonare seismica a orasului Bucuresti ( MGR= 7,5) terenului, chiar daca efec-tele neliniare pentru mag-nitudini mari, corespunzatoare cutremurului maxim posibil, vor fi reevaluate tinand seama de relatiile neliniare dintre factorii de amplifi-care spectrala si mag-nitudinea cutremurului, determinate de prof. Gheor-ghe MaRMUREANU si pu-blicate de Springer Verlag. INCDFP este initiatorul cercetarilor privind seismo-logia neliniara, Romania fiind printre primele tari cu rezultate calitative si canti- tative in acest domeniu. in cartea: Perspective in Modern Seismology, vol. 105, Springer Verlag, Heidelberg, prof. Gheorghe MaRMU-REANU a publicat articolul: Nonlinear Seismology -The Seismology of the XXIst Century, 2005. 4. Harta desfasurarii in timp real a cutremurului - Shake/Quake Map. Realizarea hartii seismice a desfasurarii cutremurului in timp real - Shake/Quake Map este o noutate pe plan mondial, care ofera posibili-tatea factorilor de decizie, la nivel central sau regional, sa ia cele mai potrivite masuri in timpul desfasurarii si dupa terminarea cutremurului. Pe aceasta harta apar, in diferite culori, in timp real, zonele cele mai afectate in functie de intensitatile inregistrate. Asemenea harti se vor realiza si la nivel de judet, creandu-se un sistem integrat (un sistem de sis-teme) la nivel national si regional. Un exemplu este prezentat in harta din figura 4, pentru cutremurul din 27.10.2004 cu magnitudinea MGR = 5,8. in figura 4 se vede locul acestei harti in managementul situ-atiilor de risc, la cutremure puter-nice, de la timpul t = 0 secunde, 3. Harta de hazard seismic a Romaniei. Construirea hartii de hazard seis-mic al Romaniei, tinand seama de inregistrarile care s-au facut in ultimii ani, permite o proiectare realista si o predictie pe termen lung, in sens probabilistic sau determinist, la viitoa-rele miscari ale terenului. Prof. Gheorghe MaRMUREANU conduce proiectul intitulat Cercetari complexe de Fizica pamantului pen-tru realizarea finala a hartii de ha-zard seismic a Romaniei prin metode probabiliste si deterministe, liniare si neliniare ce va avea ca rezultat final Harta de hazard seismic a Romaniei - proiect la care participa Universi-tatea Bucuresti - Facultatea de Geologie si Geofizica, INCERC Bucuresti, Institutul de Mecanica Solidelor al Academiei Romane si Facultatea de Matematica a Univer-sitatii Al.l. Cuza din Iasi. Metodele si tehnicile folosite in analiza determi-nista a propagarii undelor seismice generate in focar pe traseul focar -fundament - suprafata libera a terenului, sunt combinate, dupa ce, in prealabil, s-a facut o calibrare pentru un cutremur inregistrat. Aceasta calibrare va ajuta la con-struirea structurilor pe traseul focar -fundament - suprafata libera a wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2011 Fig. 4: Locul sistemului EWS si al hartii Shake Map in managementul riscului seismic continuare in pagina 48 È 47 Æurmare din pagina 47 pana la Disater Map, informatie extrem de importanta pentru autori-tatile guvernamentale si pentru oameni. Harta desfasurarii cutremurului in timp real (Shake/Quake Map) este o continuare a sistemului de avertizare seismica in timp real (EWS), un nou produs in lucru la INCDFP. Autoritatile implicate vor fi capa-bile sa reactioneze imediat, chiar in timpul cutremurului sau la cateva secunde dupa terminarea lui, luand masuri pentru salvarea vietii oame-nilor si a bunurilor materiale. Coman-damentul seismic national din noua cladire a INCDFP a fost proiectat si executat in asa fel incat permite afi-sarea in timp real a hartii desfasurarii, pe un ecran imens si pe alte 4 ecrane LCD. in fiecare secunda, pe aceste ecrane vor aparea, in diferite culori, de la alb (intensitate I = II - III pe scara MSK) la negru (intensitate I = IX – X1/2), tot ce se intampla pe teri-toriul tarii. 5. Cercetari in sustinerea con-ceptului de „coliziune continentala“ in Vrancea, in cele privind „ordo-nat” si „haotic” in Fizica pamantului, de predictie a cutremurelor vrancene. Romania este afectata periodic de cutremure a caror sursa princi-pala este zona epicentrala Vrancea. Aici se produc seisme la adancime de 70 Km - 200 Km (subcrustale), cu energie mare, resimtite pe arii intinse: 2 - 3 asemenea evenimente pe secol, ultimele doua producan-du-se la 10 noiembrie 1940 (MGR = 7,4 pe scara Richter) si la 4 martie 1977 (MGR = 7,2). Majoritatea acestor seisme din zona seismogena Vrancea, dar Gheorghe MaRMUREANU, in tratatul Introducere in mecanica fenomenelor seismice si inginerie seismica, Ed. Academiei Romane, 1987. Cutremurele vrancene sunt peri-culoase atunci cand magnitudinea lor, pe scara Richter, este strict mai mare de 7,00: valoare critica a mag-nitudinii, extrem de importanta in studiile de hazard seismic, mai ales in reevaluarea catalogului de cutre-mure istorice. De asemenea, dupa anul 2005, pentru Romania si alte zone, influ-enta blocului indo-australian este mai puternica decat cea a blocului tectonic african si, astfel, cele mai puternice cutremure care au aparut in Romania in ultimii 200 de ani au avut loc in aceasta situatie (1802, 1838, 1940, 1977, 1986). Nu s-a intamplat, insa, intotdeauna acest lucru. Au fost perioade cand, chiar daca Vrancea era sub influenta acestui bloc indo-australian, nu au avut loc cutremure catastrofale. Cutremurele mari, care au loc in ultima perioada in Asia, din cauza actiunii acestui bloc tectonic indo-australian confirma ipotezele sustinute de prof. Gheorghe MaRMUREANU ca dezvoltarea proceselor de dega-jare a energiilor acumulate care au loc in aceasta parte a lumii face sa fim, oarecum, la adapost pentru cativa ani de acum inainte. O preocupare a fost si este realizarea unui sistem performant de monitorizare a cutremurelor. in acest sens, in anul 2000 s-a semnat la Baza Aeriana Militara Patrick, Florida, USA, acordul intre Guvernul Tratatului de Interzicere a Expe-rientelor Nucleare (CTBT - Compre-hensive Nuclear Test Ban Treaty) -Viena. Reteaua seismica de tip ARRAY (retea pe o arie restransa, formata din 9 statii seismice introduse in pamant la adancimi cuprinse intre 50 m si 80 m), construita in locali-tatea Moldovita - Sulita, judetul Suceava, reprezinta instrumentul seismologic cel mai avansat din punct de vedere tehnologic folosit in lume pentru studiul miscarilor seis-mice generate de orice sursa. Explozia nucleara produsa de Coreea de Nord a fost inregistrata de aceasta Statie Seismica tip ARRAY din Bucovina si de Observatorul de Seismologie Muntele Rosu (Cheia). Ce se mai poate spune, in plus, despre aceste realizari de valoare internationala, mai ales dupa vizita Comisarului european pentru stiinta si cercetare Janek POTOCNIK, la Institutul National de Cercetare -Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, din septembrie 2006, care conclu-ziona: prin anvergura rezultatelor, INCDFP este de talie europeana. La anvergura rezultatelor s-a ajuns datorita conducatorului institutului, prof. Gheorghe MaRMUREANU, dar si contributiei sale stiintifice, care - prin natura realizarilor - s-a intrecut pe sine. M-am bucurat sa scriu despre acest profesor, trudnic cercetator, adevarat om de stiinta, capabil de decizii majore, novator, intreprinza-tor, luptator, invingator - cuvantu-i nelipsit de fapta. Acesta este Gheorghe MaRMU- mai ales cele foarte mari, sunt pro- Romaniei si Guvernul Statelor Unite REANU, cel care aduce onoare duse prin forfecari determinate de compresiune, ca urmare a coliziunii continent-continent din zona Carpatilor. Aceasta teorie este acceptata si ale Americii, prin Air Force Technical Application Center (AFTAC), privind infiintarea, functionarea si exploa- tarea in Romania a unei statii tip Romaniei, intrand, inca de pe acum, in istoria stiintei si tehnicii romanesti si internationale cu fapte sortite sa dainuie. q a fost dezvoltata de echipa de ARRAY de monitorizare a seismelor (din vol. „Personalitati romanesti in constructii“, cercetatori din care face parte prof. generate de orice sursa, in sprijinul autor dr. ing. Hristache POPESCU) 48 wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2011 Imobil de birouri CUBIC BUSINESS CENTER Antreprenor: IMSAT MUNTENIA SA, Bucuresti Antreprenor general: BAUPARTNER SRL, Ploiesti Beneficiar/investitor: CUBIC CENTER DEVELOPMENT SA Management de proiect: ATELIER 2000 SRL Proiectant general: DESIGN UNIT SRL Proiectant instalatii HVAC: MIGA AIRVENT SRL Proiectant instalatii sanitare: GENERAL LUX THERM SRL Proiectant instalatii electrice: CONS-ENG CO SRL Imobilul de birouri clasa A „CUBIC BUSINESS CENTER”, este situat pe ªos. Pipera-Tunari. La nivelul pro-iectelor din anul 2007, a fost desem-nat de WSP ca fiind cladirea, de acest tip, cu cel mai inalt standard din Romania. Constructia are Sd = 44.000 mp si un regim de inaltime 3S + P + 12E + etaj tehnic. in cele 3 nivele de la subsol sunt 507 locuri de parcare. Spatiile de birouri se desfasoara pe o suprafata de 27.400 mp. Societatea IMSAT MUNTENIA SA a executat instalatiile interioare de incalzire, climatizare, ventilatii, sani-tare si stins incendiu, electrice, curenti slabi, BMS, precum si rete-lele exterioare de apa-canal. Centrala termica, echipata cu cazane Viessmann (3 x 1.500 KW), a fost instalata intr-un spatiu special, amenajat la subsolul 1 al imobilului. Fiecare cazan are tablou propriu de automatizare. Spatiile de birouri sunt incalzite si racite cu ventiloconvenctoare TRANE cu 4 tevi, cu aport de aer proaspat si umidificare. Gospodaria de apa pentru incen-diu, amplasata la subsolul 3 este com-pusa din: rezervor din beton, (cu volum util de 400 mc pentru hidranti interi-ori, hidranti exteriori, sprinklere si drencere), si 3 grupuri de pompare. Distributia principala de joasa tensiune furnizeaza energie pentru urmatoarele servicii: iluminat si prize, incalzire, ventilatie, desfumare si sisteme de climatizare, lifturi de pasageri si marfuri, hidrant si grupuri de pompare, CCTV si sisteme de securitate. Pentru securitatea constructiei, usile sunt monitorizate si actionate prin contacte electrice; exista, de asemenea, un circuit TV inchis care monitorizeaza toate partile comune ale cladirii. Un sistem integrat de manage-ment al cladirii (BMS), monitorizeaza comanda tuturor echipamentelor de instalatii. Este astfel conceput ca sa controleze sistemul de securitate, comutarea luminii, sistemul de alarma la incendiu, alarma liftului, sistemul de sprinklere, echipa-mentele de pompare si controlul sistemului de climatizare. Monitori-zarea se face de la un calculator central, situat in biroul de manage-ment securizat, astfel incat adminis-tratorul cladirii poate asigura confortul continuu al ocupantilor acesteia. Lucrarile de calitate deosebita si materialele utilizate au condus la realizarea unui mediu de lucru sanatos, de inalta performanta, precum si efici-enta energetica ridicata. q wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2011 49 d i n s u m a r Constructiilor Editorial 3 Revista Constructori in top C2, C4, 10, 11 Cofraje pentru infrastructura rutiera 4, 5 Temple ale culturii: Refacerea Ateneului Roman (I) 6 - 8 Lucrari speciale pentru infrastructura utilitara 9 Activitate integrata pentru investitii eficiente 12, 13 Degradarea constructiilor 14 Modernizarea si acreditarea RENAR a laboratorului geotehnic 15 Deteriorari in constructii cauzate de excesul de apa 16, 17 Noi masini de foraj pentru lucrarile speciale si santiere dificile 18, 19 Adaptarea la modificarile climatice: umezirea excesiva a subsolurilor vara 20 - 22 Fundatii solide pentru cladiri inalte 23 Sisteme de desfumare si ventilatie naturala 23 Un nou si modern magazin de desfacere pentru usi de garaj si alte profile din aluminiu 24, 25 Atentie la sechestrul statului! (consultanta juridica) 26, 27 Adezivi poliuretanici 27 Sisteme centrale de aer conditionat „Revista Constructiilor“ este o Caracteristici: publicatie lunara care se distribuie gra- lTiraj: 6.000 de exemplare tuit, prin posta, la cateva mii dintre cele mai importante societati de: proiectare lFrecventa de aparitie: lunara si arhitectura, constructii, productie, lAria de acoperire: intreaga tara import, distributie si comercializare de lFormat: 210 mm x 282 mm materiale, instalatii, scule si utilaje pen- lCulori: integral color tru constructii, prestari de servicii, bene- lSuport: ficiari de investitii (banci, societati de hartie LWC 70 g/mp in interior asigurare, aeroporturi, antreprizele judetene si DCL 170 g/mp la coperte pentru drumuri si poduri etc.), institutii centrale (Parlament, ministere, Compania de investitii, Compania de autostrazi si drumuri nationale, Inspectoratul de Stat in Constructii si Inspectoratele Teritoriale, Camera de Comert a Romaniei si Camerele de Comert Judetene etc.) aflate in baza noastra de date. Restul tirajului se difuzeaza prin abonamente, prin agentii nostri publicitari la manifestarile expozitionale specializate, nationale si judetene, sau cu ocazia vizitelor la diversele societati comerciale si prin centrele de difuzare a presei. incercam sa facilitam, in acest mod, un schimb de informatii si opinii cat mai complet intre toti cei implicati in activitatea de constructii. in fiecare numar al revistei sunt publicate: prezentari de materiale si tehnologii noi, studii tehnice de specialitate pe diverse teme, interviuri, comentarii si anchete avand ca tema problemele cu care se confrunta societatile implicate in aceasta activitate, reportaje de la evenimentele legate de activitatea de constructii, prezentari de firme, informatii de la si incalzire pe gaz si pompe de caldura prin tubulatura Siguranta in exploatare a cosurilor de fum patronate si asociatiile profesionale, sfaturi economice si juridice, 27 programul targurilor si expozitiilor etc. pentru eficienta energetica 28 Aspecte ale utilizarii biomasei la cazanele pentru incalzire 29 - 31 Sisteme de plafoane 31 Procesarea armaturilor din otel-beton Talon pentru abonament „Revista Constructiilor“ Am facut un abonament la „Revista Constructiilor“ pentru ......... numere, incepand cu numarul .................. . cu echipamente specializate in centre de transformare 32, 34, 35 q 11 numere - 150,00 lei + 36 lei (TVA) = 186 lei Sursa ta de constructii si arhitectura 33 Certificari de sisteme de management 33 Arta finisajelor deosebite 35 Managementul activitatii de constructii - instalatii montaj 36, 37 Pasaj hobanat Otopeni – Bucuresti (I) 38 - 42 Nume ........................................................................................................................................ Adresa ...................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... persoana fizica qpersoana juridica q Nume firma ............................................................................... Cod fiscal ............................ Am achitat contravaloarea abonamentului prin mandat postal (dispozitie de plata) nr. .............................................................................................................................................. Extinderea centrului operational de exploatare Slatina de la CHE Ipotesti 43 in conturile: RO35BTRL04101202812376XX – Banca TRANSILVANIA - Lipscani. RO21TREZ7015069XXX005351 – Trezoreria Sector 1. Constructori de exceptie: Gheoghe MaRMUREANU Va rugam sa completati acest talon si sa-l expediati intr-un plic, sau prin fax impreuna cu copia chitantei de plata a abonamentului, la SC Star Pres Edit SRL – „Revista Constructiilor“, 44 - 48 Str. Horia Macelariu nr. 14 -16, bl. XXI/8, sc. B, et. 1, ap.15, Sector 1, Bucuresti. Cladirea cu cel mai inalt standard din Romania 49 * Cresterile ulterioare ale pretului de vanzare nu vor afecta valoarea abonamentului contractat. Ascensoare performante C3 